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PREMESSA 


In questo volume degli « Annali Idrologici » che, a differenza degli 
anni precedenti, si presenta in nuovo formato, sono riassunti ed elaborati, in 
massima parte, gli elementi di osservazione e di studio raccolti durante l’anno 
e che più dettagliatamente sono stati pubblicati nei « Bollettini Mensili » 
del 1953, 

Nel capitolo iniziale « Meteorologia » sono esposti gli elementi rias- 
suntivi dei dati meteorologici rilevati nei principali Osservatori del Com; 
partimento, 

Il volume è diviso poi in varie « Sezioni » che riguardano; A) la ter- 
mometria; B) lu pluviometria; C) l’idrometria; D) la freatimetria; E) le 
portate ed i bilanci idrologici, 

Nel Capitolo « Caratteri Idrologici » è fatto un breve confronto fra gli 
elementi di osservazione del 1953 e quelli medi del precedente periodo di 
osservazione, allo scopo di mettere in evidenza le caratteristiche dell’anno 
stesso. i ! 

Il Capitolo « Mareografia » -tratta, infine, delle osservazioni mareo- 
grafiche e del livello medio del mare nel 1953, 
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METEOROLOGIA 


Nel presente Capitolo sono riassunti i valori degli elementi meteoroligici rile- 
vati nei principali Osservatori del Compartimento. 


I relativi valori giornalieri sono stati pubblicati nei « Bollettini Mensili ». 


Gli osservatori di cui si pubblicano i dati sono quelli di Trieste, Torviscosa, 
Udine, Belluno, Treviso, San Nicolò di Lido arenile Chioggia, Fadova, Colle 


Yenda, Vicenza, Bolzano e Trento, 


CONTENUTO DELLE TABELLE 


TABELLA I° — Contiene l'elenco e le caratteri- 


stiche degli Osservatorî Meteorologici dispo- 
sti in ordine alfabetico. Per ogni Osserva- 
‘ torio sono indicati gli strumenti dei quali 
è fornito; le coordinate geografiche (la 
longitudine è riferita al meridiano di 
Roma); la quota sul livello del mare e 
l'anno d'inizio delle osservazioni. 


TABELLA II" — Riassume, per i principali Os- 


servatoriî, gli elementi meteorologici rile- 
vati durante l'anno e più precisamente la 
temperatura media mensile dell'aria; i 
valori medi mensili degli estremi giorna- 
lieri ed i valori degli estremi assoluti; 


l'umidità relativa media mensile (espressa 


ABBREVIAZIONI E SEGNI 


Barometro . 4 $ x 
Barografo 

Termometro A . . 
Termografo . 
Fsicrometro e dagiita o 
Anemografo Dimes A ù 
Anemografo Steffens - Marini . î 
Anemografo Fues 


Anemografo a 8 direzioni a trasmissione elettrica . 


Pluviometro î i È 

Pluviografo ne La = a È 
Dato incerto . ’ be . 
Dato mancante . : { Ù ‘ 
Dato interpolato . + . è % 


Di 


in centesimi) e la frequenza per ogni mese 
dei giorni nei quali vennero superati gli 
80/100; la nebulosità media mensile espres- 
sa in decimi di cielo coperto'e la frequenza 
per ogni mese dei giorni nei quali vennero 
superati i 7/10; i totali mensili delle 
precipitazioni ed il numero dei giorni con 
pioggia, neve, grandine, temporali, nebbin 
e brina; la velocità media mensile del vento 
al suolo e la frequenza delle velocità medie 
giornaliere del vento negli intervalli di ve- 
locità inferiore a km/ore 15; da 15 a 20 
km/ora; o superiore a 20 km/ora. 

Si fa presente che per tutti gli elementi 
meteorologici viene adottato il giorno civile 
dalle ore 0 alle 24, 


CONVENZIONALI 


Soho stampati in grassetto e in corsivo rispettivamente i massimi e minimi. 


Tabella I. — Elenco e caratteristiche degli Osservatori Meteorologici 


Strumenti per 
1 Installazione 


Osservatorio | termometri 


Vento Longitudine 


Umidità 


6 psicometri 


Freasione 
Temperatura 
Precipitazioni 


BELLUNO (1) cap. alsuolo | B-Br | T-Tr |Psier. —n P.Pr 0° 14° W 


BOLZANO (2). id, 1° 06° W 


! CHIOGGIA id. | Mll'W 


COLLE VENDA id. 0° 46 W 


| COLOGNA VENETA (3) id. 1° 04° W 


SAN NICOLO' DI LIDO 
{Venezia} 


id, | id. An. El-D id, | 200 W 


PADOVA (4) ida. lia | An.D-SM | id 0° 35° W 


POSSAGNO (5) id. 0° 35" W 


ROVIGO (6) id. 0° 40° W 


SOTTOCASTELLO (7) 


TORVISCOSA (8) 


id. 0° 06 W 


id, 0° 50' E 


TRENTO (9) id. 1° 20° W 


TREVISO (10) gub. a fin. id. id. 0° 12° W 


TRIESTE (11) cap. al suolo id id. 1° 19 E 


id, 4TtE-0 


UDINE 


VETRIOLO i dl 1° 08° W 


id, 0° sw W 


VICENZA (12) 


VAL MORARO id. 0° 07° W 


Coordinate geografiche 


Latitudine 


46° 09° 
46° 50" 
45° 10 
4519 
45° 20° 
45° 26" 
45° 24° 
45° 52° 
45° 05° 
46” e 
45° 49° 
46° 04° 
45° 39° 
45° 39° 
46° 04° 
46° 03° 


45° 33° 


45° 00" 


Anno 1953 


Quota sul mare 
m 


Anno d'inizio 
dalla osservazioni 


| 


(1) Funzionò anche dal 1875 al 1909 in sedi varie, (2) Funzionò anche dal 1856 al 1861, dal 1871 al 1873, dal 1876 al 1884, dal 
1889 al 1897. Interruzione dal 1944 al-1948. (3) Funzionò anche come stazione pluviometrica dal 1883 al 1922. (4) Funziona anche 
dal 1725 presso l'Osservalorio Astronomico. (5) Funzionò anche dal 1913 al 1916. (6) Imterruzione dal dicembre 1950 al 
marzo 1953, (7) Fino al luglio 1947 ha funzionato a Pieve di Cadore. (8) Interruzione dal settembre 1944 al febbraio 1945. 
(9) Funzionò anche dal 1862 al 1867 e dal 1874 al 1918 in sedi varie. (10) Funzionò anche dal 1859 al 1910. (11) Funzionò anche 
dal 1841 al 1917 in sedi varie, presso l'Osserwatorio Astronomico. (12) Funzionò anche dal 1858 al 1909 presso l'Accademia Olim- 


pica. Interruzione dal marzo 1944 al settembre 1945. 


Tabella II. — Elementi meteorologici 


Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Settembre. 
Ottobre 
Novembre 


Dicembre 


Anno 


MESE 


Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 

| Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobra 
Novembre 
| Dicembre 


Anno 


=. 


—n.-_——__—_______—_____ 


Temperatura dell'aria 
‘ {In centigradi) 


Media dagli 
setrami 
glornalbari 


Totale 


Media 


Temperatura dell'aria 


(in centigradi) 
Media degli 


astrami 
glormablari 


Media 


Totale 


Media 


Maselmo 
Minima 


-7.3 
-1.0) 


OSSERVATORIO DI TRIESTE 


Umidità 


Habuloaità 
ralativa 


=> Baflsa 
Madia ln decimi 
Precipitazioni 


la centesimi 
Giorni con media 


Giorni son media 
=> ?/io 


Frequenza della . 
meteore 


Frequenza delle 
meteore 


slice Nabuloeltà 
relativa 
= REPAIR 
i. 
IAEISE Bici 
sisi i. sÉ 
sil55ls |5°|8 
5 pa SSA) fin R= È 
SAT $ [EMI : 
al3 lo dî 

sl | 19 10 

80 | 15 Di] 

(it: Fi 2 

TT| 11 9 

75 9 T 

83 | 22 T 

Bl 15 5 

8B5 | 26 7 

86 | 26 6 

85 21 12 

83 | 19 

87 | 24 

— |207 

Sl | — 


Giorni con 


Giorni con 


Grandine 


Nebbla 


Velooltà media 


Velocità media 


Anno 1953 


Vento al suolo 


Kmjorn 


Frequenza delia 


valoscità media 


Glarnl con 
valooltà media 


t3 69 b9 bi «3 UM bs da hi è bi Www 


34 


Vento al suola 


Kmfora 


Frequenza della 
velocità madia 


kmjora . 


Dati mancanti 


Dati mancanti 


Tabella II. — Elementi meteorologici Anno 1953 


OSSERVATORIO DI UDINE | 


Temperatura dell'aria Umidità | rebulosià ‘Frequenza delle Vento al suolo 
{in centigradi) relativa . mateore ————_———__ y__ji | 
i 1 1 = lA gg Frequenza della | _ 
î E x | valocità media bai 
“= “ A v a E 
MESE P Fr Z È, È i: velocità media È 
0 : z "= Ai i 
b piatt 4 Bi slele ly sli s |fE{58.|i}8 
s|s|t 3 Pal#|EA|® IS|H{8 ali |#38|2|6 
- Ri es |s la È dl FE | SUE | K 
| | V A I | 
Gennato 22 3 6 _ 
Febbraio 18 2 2 li) 
Marzo 21 5 198 
Aprile © 22 tiagl_ 
Maggio. 23 |4|4l- 
Giugno — el Li 
|{ Luglio 25 | 3 3|-| 
|| Agosto 23 5 3|— 
Settembre 22 3 5 [— 
Ottobre Bitti. 
Novembre i 22 È) 6 | Dia | 
Dicembre ‘ 24 4 - i 
| SODI | cala late: 
Totale 262 | 46 | 49 B 
e SDA È 
i Media —|-|-|- 
OSSERVATORIO DI BELLUNO 
Temperatura dell'aria Umidità | rebulosità Frequenza delle Vento al suolo 
{in centigradi) relallra | meteore | 1 
Madia degli e 1 “iisone pla [È 
L L - (= 
aida sata slals Hi Giorni con PI Giorni son 8 
inni slaili|i.| ig gf | 
P vo | 4 } HE sl SE i $ ele ld € 
E È — È a z È è è 7 $ - Fa P + . i Î ci É li) È = 
a lilifil'ilagfglisl© [F(E0E[H (AP i|:i[i]S 
= | e] a|& n z a Ò = a 
ò | [ii | De V z | A 
Do] È | 
Gennaio i 2z|2|_- | » » n * 
° {{ Febbraio ; — 12 [-|-> » » * * 
Marzo 5 — |-— |—-— |—-—|{—- | » » » * 
‘Aprile % il |—= —. ii è »a-| a » 
Maggio . 4 |-|1 1 _ » ® » * 
Giugno Pi b$ | ini N 3 — »* a * PI 
Luglio a 15 — — 3 Leni * * » * 
Agosto bili Pea 2 * 5 * » 
Settemlire a 3|-P[|— | 2 1» » » » 
Ottobre 9|- |—- 2 3 * * » » 
Novembre TÌ 2 es —_ —_ — » è » s 
Dicembre si gsi_- |— —_ & * » * bi 
È 
È 
sl 
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Tabella II. — Elementi meteorologici 


Temperatura dell'arla 
0 {in centigradi) 
Media degli 


sstrami 
Elornallari 


Estremi 
nanoluti 


| Gennaio 
Febbraio 
| Marzo 
Aprile 
Maggia 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobre | 
Novembre 


Dicembre 


Temperatura dell'aria 
{In cantigradi) 


Md" | estremi 
glarmalleri nusoluti 
MESE — 
$ 
CD) È È a 
"|H|i|ili 
dc [| ® 


Gennaio 6,0 
Febbraio 6,8 
| Marza 8.3|13.1 
Aprile 14,0|17,6 
Maggio 21.8 
Giugno 23, 
Luglio 27.6 
Agosto 22,3 | 27,0 
Settembre 19,8 |-23.8 
Ottobre 16,3 | 19,6 
Novembre 7.3 [10 


Dicembre 


Media 


Frequenza delle 
meteore 


LWrndalità 


a Hebuloaità 


Giorni con 


Precipitazioni 
mm 


ln csntealmi 
Giorni con media 
> Boflsa 
. Biorni con media 
=> Fio 


Tamporala 


Grandine. 


* Anno 1958 


| | | OSSERVATORIO DI TREVISO — | 


Vento al suolo 


Kmjoera 


Walocità media 


7.0 


7,0 
6,2 


< 15 kmfora 


81 


Frequenza delle 
meteore 


Umidità 


Nebuloaltà 
ralallva 


Giorni con ai 


sala 1: 

E|céf 

ili:[3 sal 38 4 | 
|a], |8 Fil 2 PA Li FI 2 
8 el>|FA| HH » Fi 6 2 
2|A ° |s n z ri È » 
31 3]|s, a = = 


12 | 5,8] 14 25.8 9{-|- |- 3 
16 | 6,0| 12 29.1 4 3 [-—-_ [a T 
SIE ia lille 
14 | 5.8| 11 > 2 dl 
5| 56 Li] i 3 AS 

8| 6.9| 11 1 3 — 
4,1 6 2 6 —_ 

3] 46) 6 1 _ 
17 | 60| 11 — 1 3 
21] 6,5] 15 cs 
16|s5| 1 e” 
ze | 2.2) 22 Coe lla 8 
148 |] — |130 3 16 | 32 
ve i pa saint 


Frequenza della 
valoclià media 
Giorni son 
velocità media 


x 
i |a 
£E|À 
E: 
A_| 
1 
2 


Vento al suolo 


ls] 
5 


Velocità media 


Frequenza delia 


velocltà media 


Giorni con 
velocità madia 


lomfora 


< 13 kmpora | 
CC |'anisa 20 


Dati mancanti 


> 20 kmiera 


Tabella II. — Elementi meteorologici 


i : Anno 1 953 
OSSERVATORIO DI CHIOGGIA 


Temperatura dell'aria Umidità Frequenza della Vento al suolo 


Nebulosi"à 
(in centigradi) rolativa meteora "ll 
| Media degli # ‘E bre giieta E 
. catremi Eotrami Ù Ss Giorni con la Giorni con__| Î 
. niornzileri mesoluti E E {è ni {T valpeltà media E 
MESE * T_T E [E È DE CR |CE 
i|ila|É|r 37;33j{ E° È 6 TICA A: 3% ì Sg ES 
= \c.lg|® = | EA E LE ii °° lo |nEl: 
= |#|z}|# Sla = lj î 5 s E e |7#|:8 
3 | yY | <A 
i Gennaio di|l 51l 1.2| 75 18 6 T1| 
Febbraio 3,7] 5.8| 1.5/13,6 24|l2o;/2| 
Mazzo - | 90|12.5] 5.0[20,4 sisi dla 
Aprile 14,1 | 17.2|11,4 | 21,8 25 : BI 
Maggio 18,3 |21.9|14.8 31.9 25 è Ta 
Giugno 20,4 | 24,0|17,3}27.4 29 — |- 
Luglio 23,0 | 27.4 |20.5|32.1 29 1|- 
Agosto 23.1 | 26.9 | 19,7 |.30.4 27 4 | 
Settembre 20,4 | 23,1/17.8|27.4 25 3/1] 
Ottobre - [16.7|18.7|14.9|22.6 20 I | 
Novembre I 7,2| 9,7] 4.7]15.0 22 4 {| 
Dicembre 20 6.9] 8.6| 5.2 25 Sl 
Totale — | — | — | 296 42 | 2 


—r— =——@mpR"o.. Pb __ 


Media 139] - | —_[— 


Anno 


Frequenza delle 
meatoora 


Temperatura dell'aria Umidità 
(in centigradi) relativa 


Vento al suolo 


Frequenza della 


Ì Media degli È ; “ E : velocità media | 
sita aenoluti È. 2 G È E dà Giorni: 008 i n Ri iota apt 2 
MESE se ma I: gi i È 2 a A _ nn : ; TTI E 
7 x 23/38 * [EP toe A 2 = 
i lilali|ifPiltalafg|é |aji|i|i[g[Pi[i:[1]3 
s 5 î | 8 z S| È; e | # E $ a 1” = 2° ® 
v A 


Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
| Aprile 
Maggio © 


Giugno 
Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 


—_——— ———@—Èl = | | rn 


Tabella II. — Elementi, meteorologici Anno 1953 


OSSERVATORIO DI COLLE VENDA i sia | 
Temperatura dell'aria Umidità “| Lobulosttà Frequenza delle Vento al suolo 
(in centigradi) © relativa meteora i n; 
__—_——|-—,| _ Frequenza della 
Media degli)  p.romi E velocità media E 
estremi om P a | £ Giorni con e | Giorni con | È 
giornalieri nasoluti . 2 PE z 3 - î valoolià seadii S 
co E|È8| $ ol a aac Lana TTT É 
.. Li - e ZL 7 4 
|a È 2 srl siglò sslils_l1il=a 
=|3j{t i î |a 3|- nli|zA|{ aL S*| E|-E|£ à 
' i z Li ue ® a ih 
= [als |% Cla = lé > : > È 2 
® v 
i | | ; Ai 
Gennaio =0,6 | 3.0|-1,2| 6,2 | 4|T- | 8 |17.7| 17 4 DI 1 
Febbraio 24| 5.1] 0.1|12,9 Si_-|_- | 13 [17.4 18 S | 10 | — 
Mariza T,1|/10.7| 3.9 16,2 — | | -— 2 |18.2| 12 &|ll | 
Aprile | 11,3 |15.1| 8,6/19.1 — |-|1|7]|166|5s|0{7|- 
Maggio 15.0 | 18.8|11,7]26.7 — |-| 3|.3[160/14|[8|9|— 
Giugno 16,7 | 20,5|13,6| 24.2 — 1 6 2 |12.5| 22 5 3 | 
Luglio 20,4 | 24.0|16.9|28.2 _ 1 4 8 |{10,6| 23 d 2 Z 
Agosto 19.6 | 23.5) 16.4) 26,9 — |—- 2 3 {13,2) 21 5 2 3 
Settembre 16.9 | 20,0} 14.4 27.1 i 4 | 13 {14.0] 18 3 6 3 
Ottobre 12.7 | 15.2/ 10.81 20.2 — | — 3 13 È T 6 |,9 9 
Novembre 6,4| 9.0) 45/149 || € RARI] I 
Dicembre 46| 6.1] 3.3 1|/—- | [12 [121| 21 4 4 2 | 
Toisie |-_ {| — 10| 2] 2z3]seo9f— [203/61 | 81 | 20 
Media 1L.1| — _ e I e * mez Ie. 


= 


Frequenza delle Vento al suolo 


Temperatura dell'aria Umidità Nebuloeltà 
(In contigradi) . relativa meteore ener 
e st = ESS Frequenza dalla a 
5 Ca sitio valoeltà media E 
a E CC) Si ni » Giorni don ” 
x uo] | Ze b:) velocità madia E 
ME ? sisi i|f.lag Î) Ri I To] È 
3 : rilsils (I°/È <|.|gi}ile.|E/al 
3li[i]i{il?ilala[za]e a|slili[a[iffilîslila 
slailsls[alili 15 [gd pl {eijsha 
| [VT ra 
| | leva 
|| Gennaio 1,6] 6.0|-14|10.5|-5.2f 84| 21] 5,8) 11 Ci lalla 
fi Febbraio 2,7] 7.9|-1.2|17,2]-6.0| 81 | 14| 45| 7 1|]1|]-|-|7|{5S0|/28|—- 
Marzo 8.2|16.0].0.9/22.4]|-3.2] 65] —| 1LS| — se lie ge La AS a 
Aprile : 14.1|19,7| 9.1/23,6| 6,1| 75] 6] 6.5] 15 1j-|-|-| 2|56|29/1 
Maggio 17.9] 24.4112.0/334]| 49] 70] #4| 6.0) 12 Hi: |< [Liu |a | 
Giugno 19.4 |24.7|14.4|29.0| 4,7} 77| 9] T4| 19 20]}-|1]6|— | 38|]30 |— 
Luglio 22.8 | 28.4/17.7|32.6|12.5] 76] 8| 48] 8 5|-|2]8|-|25|31a|—- 
Agosto 21.6|26,9|16,5|30.6|120] 75) 6] 4,7| 10 10°; |-{é|-|sdgi | 
Settembre 19.3 | 24.6|14,9/32.1|) 88] 81| 15| 5.8| 14 [al 15% 5 {24/30 | — 
Ottobre 15,7|19.9/124|26,2] 42] a5| 21] » dl 22; -(1 | 1 Li a dal 
| Novembre , 6.2 |11,7| 2.7|18.5|-26] 35] 25| 43] 9 fiala le BENSI 1a 
| Dicembre 6.1 Bi-{-[-|2%} »+. |23 |— 


Tabella II. — Elementi meteorologici i Anno 1953 


reo rcr—ece= 


A ber : OSSERATORIO DI TRENTO : 
Tamperatura dell'aria Umidità | robulcetà Frequenza delle Vento al suolo 
{in centigradi) relativa | meteore 
” ” _ Frequenza della ar 
Madia dagli E velooltà made = 
5 estrami i P = Giorni con PI Giemi con | 
giornalieri assoluti ia E |3 ni i $ da met rina 2 
MESE i Ù «i|is| E |Fe{ sÉ cite le [ES 
k_- x P_i 5 = esl o . [+] Br 
ilzsla|e[afibi*[s (5608 lale[el|ila[if4#|B:i|8 
Elsa [ZA] 3 [I Plili|ili[i [sl Ò 
z =- | = 5 Tn 3 = l& ù 5 Ò z e Li & 
[ORI a ti 
1A | 
. Gennaio 0,7| 3.7) -4.0|10.5|-T.4| 61 3 5 19.2 2 | 
Febbraio 2,5] 8.8|-18/16,9|-9.5] 55 — 11.6 I— | 2 
Marzo 17.1] 2.6|22,4/-2.2] 44] — —_ — — | — 
Aprile 20.0| 8,6/245] 43] 62] 2 1 | g00o|u1]|—- 
Maggio 25.7|11,4|33.6| 1,8| 52| — s|imnalala 
Giugno 24,0|13,2|29.2] 4.1| 66| 2 16 | 127,0 {17 |— 
Luglio 28.3 (16.3 /34.6|\11.6| 64 | 3 8 903 II — 
Agosto 27.8|15.2|32.2] 9al 62) 1 6 | 1080 |10 | — 
Settembre 23,6 |13.8/30.5] 7.8] T74| 9 121,2 {13 | — 
Ottobre: 17.2|10.,2|25,2| 2.8] 81) 17 14 | 4454 [18 | — 
Novembre 10,8| 1.8|149/-2.]1| 69) 3 2 9,8 2|— 
Dicembre 6.3] 12 9.2] Zdl 74 13 23.6 5|- 
Totale nilo -| 48 90 | 1088,2 | 89| 3 
4 sil ie aio er 
s Media —|--|-|-[6|- — 


OSSERVATORIO DI BOLZANO 


| Tempèratura dell'aria Umidità Mebulosità Frequenza delle Vento al suolo 
(In centigradi) rolativa meteore = — 
nil fn e n Frequenza della a 
Meade segii ai E dite » velocità media | © 
ami Si "=" flomi em 
piarnidiari assoluti È Dl ian co BE pia a 
ì a E fa Fi 
q | £ la n È li dz » e | E 
E? ? | gi r È s|:|i E : si i “el #| 
3|i{iji i P|5li|t(f]i | si[i[0 
= 5 = z ù | 2. * - bn — | 
a li VE LA 
} Gosinaio -0,6| 5.1 10,3 210.5] 67] 6|32| 4| 84 _ | 
‘’Pebbraio 2,8] 9,61 18.1|-8.8] 57 | —l sal si -| 
Marzo 9.5/17.7 22.9] 2.5] 45] — | LS ] 0.6 ee 
Aprile 20,7 248) 3,8] 59| 2] 54| 8| 716 Si 
Maggio 25.8 s40| 20] ss|—- | 3.6| af 194 2] 
Giugno 24,8 4 | 6.3) 12| 105,2 20 | 
Luglio 28.2 2] 49] 9] 124,6 3 
| Agosto 27,8 3| 40) S| 1924 ha 
Settembre 23.9 11 | 5.3] 10| 111.6 — 
Ottobre 17 | 5,4| 11 1740 a 
Novembre 8| 1.7! 2 9.2 ua 
i Dicembre : | 4 I 22 | 461 9 20,6 è 
- al ——_— {| —- — —— E  EREEZZEME TE: REEZEZ°Z:] i 
5]|— T6 | 845.3 23 


Sezione A - 


TERMOMETERIA 


Abbreviazioni e segni convenzionali 


Termometro a massima.e minima 


Termometro registratore . 


Dato incerto 
Dato mancante . 


Dato interpolato 


Sono stampati in grassetto ed in corsiva rispettivamente i massimi ed i minimi 


’ 


- 


» CONTENUTO DELLE TABELLE 


I dati sono trasmessi da Osservatori o da stazioni 
termopluwiometriche controllati o dipendenti diretta- 
maente dall'Ufficio, : : 

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima 
e'a minima, che viene osservato ogni giorno alle ore 
9 antimeridiane, 

Le letture eseguite af termometri vengono ASSE- 
gnate al giorno stesso dell'osservazione. 

Le stazioni sono ordinate helle tabelle vacci la 
rispettiva posizione idrografica. 


TABELLA LI — Contiene l'elenco e le caratteri- 


stiche delle stazioni termometriche che hanno funzio- 
riato nell'anno, 


TABELLA II. — Per le stazioni che hanno funzio- 
mato regolarmente sono riportati: 


a) le medie mensili ed annue delle massime e 
delle minime temperature osservate giornalmente e le 


“medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come. 


"temperatura diurna" è assunto il valore della se 
misomma delle temperature massima e minima osser- 
vate in uno stesso giortio; 


b) le temperature estreme (massima e minima) 
osservate in ogni mese e nell'anno, ed il giorno nel 
quale sono state osservate. 


Tutte le temperature riportate sono espresse in. 
gradi centigradi e corrispondono alle letture effettiva- 
mente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione 
al livello del mare, 


I valori delle temperature massime e minime gior- 
naliere sono pubblicati nei « Bollettini Mensili +. 


CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA 


al 31 dicembre 1953 


ZONA: DI ALTITUDINE 


m 

OL 200 
201 - 500 
501 - 1000 
1001 - 1500 
1501 + 2000 
oltre 2000 


Totali 


13 


Tm Tr 
20 13 
- 20 4 
36 _3 
we. 1 
18 — 
3 $i‘ 
141 Ce 


Tabella I. — Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche | Anno 1953 


——————_—Pr— 


BACINO E STAZIONE 


delle 


ceservazioni 


BACINO E STAZIONE 


Tipo 
dell'apparecchio 
Chuota al mare 

Altezza 
dell'apparecchio 

sul suolo 
m 
Anno dell'inizio | 
suservazioni 

Tipò 
dell'apparacchia 
Quota sul mare 

Allerta 
dell'apparsechio | 

sul suolo 
m 
Auno dell'inizio 


PIANURA FRA ISONZO. 


| 
| . 
BACINI MINORI tai J 
DAL CONFINE DI STATO | E TAGLIAMENTO 
ALL’ISONZO Udine (2) Tr | 146 | 2,00 | 1920 
5 Torviscosa (2) - {rr 7|200| 194 
scie . Tom |s72 | 1,50 |19ee]] Bonifica Vittoria iarov.) {Tm 1 |150| 193 
Poggioreale del Carso Tm |azo | 1,50 | igor] "OTUZZO SE: [ESE E | SI 
MOSSA CS: [esili sali [nni Desa LIVENZA 
| Trieste (2) Tr 11 |2.00 |1919 
; Tramonti di Sopra ©» Tm &11 | 1,550 | 1936 
Maniago Tm 283 | 1,50) 1935 
| ISONZO Cimolais Tm | 652 | 1,50] 1926 
Claut Tm' | 600 | 150) 1925) 
Gorizia Tm | 86 [1,50 |1920 ‘PIAVE 
Vedronza i Tm 320 | 1,50 | 1925 
Mon Gua vi “set .l'iso inse Sappada . Tm |1217 | ,50| 1926 
cei i Cima Canale Tm |1200 | 1,50) 1951 
RE inriicone ee” Tm | 138 (150 (1928) santo Stefano di Cadore Îrm |908 {1,50 | 1924 
P.so di Montecroce Comelico ITm |1400 | 1,,50| 1926 
Misurina (1) Tm |1760 | 1,50) 1923 
i sanza Auronzo Tm |B64 | 1,50] 1924 
Sottocastello Tr TOT 2,00 1941| 
Sesto |rm {1310 150 |ises|] Passo Faizarego Tm |1985 | 150| 1996 
. {| Tarvisio (__ |rm |751 |150 |19s6]] Podestagno Tm |1506 | 1,50| 1953 
Cave del Predil Tr s01 |200 | 1947 Cortina d'Ampezzo Tm |1275 | 1.50 1924 
i i | Perarolo di Cadore Tm |532 | 150| 192 
Mareson di Zoldo (Pianaz) |Tm |1260 1,50 192 
i TAGLIAMENTO - Forno di Zoldo Tm B48 | 1,550) 192 
i Fortogna VOS Tm 435 | 1,50| 1928 
| Val Gallina Tm | 730] 1,50| 195 
Passo di Mauria Tm |1298 |1,50 |1923] Bosco Cansiglio Tm |1081 | 150) 192 
Forni di Sopra Tm | 907 |1,50 |1928]| Belluno (2) Tr 400 | 2,00) 19 
Sauris Tm |1200 |1,50 |19z6]| Arabba Tm |1612 | 1,50] 1924 
Collina Tm |1189 |1,50 | 1923 Andraz (Cernadol) Tm [1520 | 1,50 sione 
lei dana tm |s88 |150 |igegll Caprile Tm |1023 | 1501 192 
Zovello i | Tm |si0 [1,50 |1ogefl AUeshe Te (979; [800 | ‘3059 
= 2, [Pm iene [160 [160] to cala 
Paularo Tm |690 |1,50. | 1926 1 | 150/ 19355 
| Tolmezzo tm lses 1,50 |iscell ete> SR |] Sela de 
i a Gosaldo Tm. |1141 1,50 | 1927 
onabia Tm |562 |150 .|1926 || Passo di Croce d'Aune Tm |1045 | 1,50|. 1928 
|Saletto di Raccolana |Tm | 517 |150 |1926 || seren del Grappa Tm | 387 | 150| 1924 
Oseacco Tm 490 |1,50 }1926 || Possagno Tm 329 | 1,50) 1923 
Tm | 261) 1,50) 1929 


Gemona . Tm 307 |1,50 |1935 Cison di Valmarino 


* 


(1) La stazione non compare nella tabella IL non avendo funzionato regolarmente durante Vanno, 
(2) La stazione non compare nella tabella II in quanto i relativi dati sono esposti nel capitolo « Meteorologia ». 


i 
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Tabella I. — Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche Lat Anno 1953 


| BACINO E STAZIONE BACINO E STAZIONE 


Tipo 
dell'apparecchio 
osservazioni 


Quota sul mare 
Anno dell'inizio 
biserva zioni 


Hi 
sÉ 
si; 

3 


Altezza 
dell'apparecchio 
sul suolo 

um 
Anno dell'inizio 


nr 


PIANURA FRA | Asiago 999 | 1,50 | 1924 
TAGLIAMENTO E PIAVE Cogollo del Cengio ‘250 | 1,50 | 1927 
Crosara 417 | 1,50 | 1991 
Pordenone Tm 23 | 150 | 1949 ae 147 | 1,50 | 1927|| 
Sesto al Reghena Tm 13 1,50 sia Vicenza (2) 42 2,00 1910 
Portogruaro Tm j 6 1,50 19396 
AGNO 
BRENTA | 
x Recoaro 445 | 50 | 1924 
etriolo Tr |1500 | 2,00 | 1936 
Levico (Lido) . “ [rm | 445 |150 |1939 ALTO ADIGE 
Pergine i Tm | 480 | 1,50 | 1925)" 
enta i Tm | 885) 150! 1929) san Valentino alla Muta 1500 | 1,50 | 1924 
P'Ontarso Tm 888 | 1,50 | 1941] ‘Monte Maria (1) 1335 | 1,50 | 1953 
Costa Brunella Tm | 2030 | 1,50 | 1942) tTubre . 1270 -| 1,50 | 1924|/ 
[Pieve Tesino i Tm 775 | 1,50) 1944 Solda di Dentro (1) 1845 | 1,50 | 1924 
san Martino di Castrozza Tm (144 | 1,50 1925f) Prato allo Stelvio 927 | 1,50) 19 
San Silvestro Tm | 577 | 1,50) 1932|) Silandro 708 | 1,50, 1926 
Pedesalto Tm | 379] 1,50 | 1945] Maso Corto (1) 2014 | 1,50 | 1952) 
onte Grappa Tm | 1690 | 1,50 | 1933]] Vernago (1) 1700 | 1,50 | 1952 
Foza Tm |1083 | 1,50 | 1925) Ganda 1257 | 1,50| 1952| 
Bassano del Grappa Tm | 129) 1,50| 1947] Casera di Fuori 1676 | 150) 195 
Talle di Sopra (1). 1400 | 1,50 | 1926 
| Plata 1147 | 150] 192 
PIANURA ‘Tesimo 635 | 150 | 19 
FRA PIAVE E DINE A Terme Brennero 1309 | 1,50 | 192 
Fleres 1246 1,50 | 1 
. {Montebelluna Tm 121 | 1,50 | 1947|| Vipiteno 945 | 1,550 1933 
Treviso (2) LAN (fe: he 15 {11,00 1910)! prati (1) 048 1,50 | 1945 
{Castelfranco Veneto Tm 44 | 1,50 1924 Ridenna (1) 1350 | 1,50 192 
rihitimodi  |e LE i 1850 | 150 | 100 
Miri ASQUu Ti n A 7. 
5. nenti Lido cas (2) | Tr 2 | 2,00 | 1922 talune cali Ga i 
ticegia: 8) Tr 2 | 200 | 1922 Santa Maddalena in Castes 1398 | 1,50) 192 
i ” Anterselva di Mezzo 1236 | 1,50 | 1941 
Rasun di Sotto 1030 | 1,50 | 192 
BACCHIGLIONE - San Giacomo 1192 | 1,50] 195 
Riva di Tures 1600 | 1,550] 1 
Lavarone - | Tm | 1171] 150] 1923] TAPppago (1) 1495 | 150| 1941 
Tonezza Tm | 935] 1,50| 1927) Corvara (1) 1558 | 1,50 1924 


(1) La stazione non compare nella tabella II non avendo funzionato regolarmente durante: l'anno, 
(2) La stazione non compare nella tabellir II in quanto i relativi dati sono esposti nel capitolo « Meteorologia ». 
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Tabella I. — Elenco è caratteristiche delle stazioni termometriche Anno 1953 


BACINO E STAZIONE BACINO E STAZIONE - 


dell'appareschio 
Allazza 
dell'apparecchio 
sul suola 
mm 
Anno dell'inlzàio 
pesarvazioni 


dell'apparecchio 

Queta sul mara 

Anso dall'inizio 
della 


Folgaria | Tm |1168 | 1,50] 1930| 


(segue) ALTO ADIGE 
|| san Cassiano (1) Tm |1545 | 1,50 | 1923]| Rovereto Tm | 211 | 150) 1931] 
Bressanone ‘Tm | 560 | 1,50 | 1936|| Brentonico (1) Tm | 670 | 1,50) 195 
Ortisei Tm |1236 | 1,50 | 1931] Pra da stua (1) Tm |1045 | 1,50| 195 
|Fiò Tm | 900 | 1,50 | 1948|| Ronzo «lTtm | 974 | 1,50) 192 
Soprabolzano Tm | 1206 | 1,50 | 1950|) Verona Tm | 60 | 1,70| 193 
||Bolzano (2) Tr Tr | 135 | 2,00) 193 


MEDIO E BASSO PIANURA FRA BRENTA 


Ì 
| 
| 
254 | 2,00 I Marzana 


ADIGE a E ADIGE 

Redagno Tm ‘| 1562 | 1,50 | 1924] Padova (2) Tr 12 | 2,00| 1908 

Peio (1) . | Tm |1580 | 1,50 | 1924|| Colle venaa (2) tr | 575 2,00] 1915 

(Careser Tm |2600 | 1,50 | 1939|] Cologna Veneta Tr 24 | 2,00) 192 

‘Passo del Tonale Tm | 1850 | 1,50 | 1924Ij Montagnana Tm 14 | 1,50) 1938 

|Proves Tm | 1414! 1,50} 1925) Este (1) Tm 13 | 1,50) 1954 

Cles i ‘Tm | e56| 1,50) 1933] Monselice Tm 9 | 1,50) 1931 

Mendola Tm |1360]| 150) 1923 
"||Paganella Tm ‘1850 | 1,50! 1931 | 

| Mezzolombardo Tm | 215) 150] 196 PIANURA | 

Pian Fedaia Tr | zo4 | 2,00) 193 FRA ADIGE E PO 

i Mazzin Tm | 1879} 1,50] 1950 i i 

|Passo di Rolle Tm | 1984 | 150 | 1923] Ca ai Davia Tm | 4«9| 150 

‘Predazzo Tm |1020 | 1,50 | 1924|| Badia Polesine Tm 11 | 1,50 

Cavalese Tm | 1014 | 1,50 | 1932] Rovigo Tr 7| 2,00 

Cadino di Fiemme Tm |1150 | 1,50| 1926] San Martino di Venezze Tm | 6| 1,50 

Monte Bondone Tn | 1530 | 1,50] 1926 Castelmassa i Tm | 12) 1,50 

Prento (2) Tr 312 | 2,00 1919|f Isola del Mezzano Tm 93 | 1,50 

Sant' Orsola Tm | 9e58| 1,50 | 1929) val Moraro (1) Tr 2°| 2,00 


(1) La stazione non compare nella tabella II non avendo funzionito regolarmente durante l'anno, 
(2) La stazione non compare nella tabella Il in quanto i relativi dati sono esposti nel capitolo 1 Meteorologia n. 
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Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura Anno 1953 


Media delle T. Media delle Temperature sestreme Madia & T. ta estre 
temperature VERTE, na temperature P E iemperituna emperature me 


max | min |diur, | max giorno min | giorno nei min [dir max giorno i] max |min 


I 
BASOVIZZA POGGIOREALE DEL CARSO 


giorno | min 


diur.| max| giorno] min | giorno î 


SERVOLA 


(Tm) (372 ms. m,) (Tm) -(320 m s. m.) (61 msm.) 
G 3.0) -19| .0.6 9 1 -6| 22 31 8 1 5 14 II 
F 5,5) -2.2f 1.7) 13| 24 | -10 9 24 |-1l 28 | -5 g 
I M | 10,3] -0.3] 5.0] 18 sé -6 15 25 -5 22 -l 15 
|A Q147] 5.9) 10,3) 19|, 3 0 18 “5 2 22 8| 18 
| M | 18,7] 8.9) 13.8] 27| 19 o 3 26 0 11 
| G | 20.5] 12,0 16,3) 21] 30 6 3 22 4 
| L |asal 144 1990 30] 30 9o|] 12 îz|u 12 
| AU| 231) 140/1868 28) 21 s| 23 sE | 20 23 
S | 20.3] 11,3) 15,8) 26] 3 1| 12 5 1 11 
O | 16.7] 94/1311 23] 19 8| 10 D |< ‘11 
N | 80! 11) 5,0) 14 2 5&Ìì 2 8 7 26 
D | 6.9 19) 44l 11 3 | S| 26 9 | 5 26 | 
Anse | 14.5) 6.2) 10.4] 30 |30-vIt -10 | 9-11 27-VII| -11 9.Il 
GORIZIA VEDRONZA MONTEMAGGIORE 
(Tm) (86 m s, m.) |{(Tm} (320 m s. m.) {{ (Tm} (954 m a. m.) 
G| 68-06 sl 8| 27 |-13] 21 44] -7.4| -15 8| 271 |-13| 21 
F_ | 8.2) -0.9) 3.7] 16|° 28 1 9 5.6| -7.6| -10f 12| 24 | 16 9 | 
M | 152] 14 83f 22] 26 | .2|] 10 l 123 -5.1| 3,6 19| 26 | -9| 10° | 
A | 18.3] 8.4| 13,4] 23 ti 4 18 us 4.1] 9.5) 20 e: 2 
M | 227/112 170f 32] 20) 3] n {195 63/129 28] 20! 0) i 
G | 24,3} 14.5| 194] 30] 30 T 4 |{ 20.9] 9.7/ 15,3] 25] 22 1 5 
L | 28.6) 16.3) 224) 33 28 | MI 12 || 24.6| 11,8) 18.2] 209] 2r 5 12 
A | 27.3) 16,2] 21.6] 31| 14 | 12) 28 |f 23.5( 10.9/ 17.2] 27| 14 |a 5 
S | 24.2] 13.3] 18.8} 29 2 e} 12 |{ 20.6] 9.1] 149] 27 3 2| 15 
i O |195| 110/154] 26] 20 4| 10 4 | 10 
N |127] 2.6) 77191 n | S| 26 1 | 27 
D| 90 «ol esta] 12 | 4| 31 .10 | 26 
fono | 18.1] 8.1|131f 33 {28-vIl 13 | 21.1 9-1I 28 |18-vII| -12] 9-11 
CIVIDALE 3 ‘ SESTO TARVISIO 
(Tm) | (138 m s. m.) |{ (Tm) (1310 m s. m.) (751 ms. mi) 
c| 39-28] 0q 10] 31 | | 21 |l -0.2)-13,8( -64] 137 29 [9] 12 || -10]-123 
F | Sé 34 111 13] 28 | -9 9 2.61-12.3) 4.9 12] 24 |-21 H 5.8|-10,8 18| 21 |.22 8 
mM | 13.51 0.4/ 70) zo 25 | 4| 15 9.8] -7.4/ 1,2 15| 21 |-16|- 9 |{ 12,31 -7.8 19| 26 [15] 12 
A | 16.3} 6.6) 11.5) 22 3 2] 30 |{ 10.9] 02) 5.6] 16] 21 | -5 17 || 12.8} 0.7 18| 19 | 4| 30 
m | 20.0) 9,3) 14.7] s0| 26 o| 11 || 17.2f 2.9|101f 26| 19 | 8| mn |{17.6| 3.1 lalla 
c_| 22.2) 12.0] 1731 27] 22 s 4 ||17a| 54113) 22| 12 | -3 1 |{ 184] 7.2 23] 23 | -2 3 
L | 26.1] 14: 20.4) 30) 19 9 12 |l 20.3] s.| 1420 26] 26 0 12 |[21.9] 8.91 28 | 27 2| 20 
A | 24.6] 14.0] 19,31 28| .12 | 10). 5 [20.3] 72/138 ez] 13 0 29 | 21.0) 6.8 26 | 13 24 
s | 21.3/ 11.8) 16.5) 28 3 6 12 [| 18.1] 6,51 12.3) 25 : 12 {{ 214] 6.3 80 3 | 3] 13 
o | 169] 9,6] 13,3) 23] 20 1| 10 [| iza] 3,0) 7.9] 19 1 | 10 |{ 14.5) 3.7 23 ae 
N | 10.3] 2.6 6,5) 17| 18 2] 25 8,6| -4,7| 2.0] 13] 13 |-11 26 3.7) 4,9 11| 23 |[-12| 26 
DI 60) 1,3) a.7f 12] 12 | 4 | 26 3.9] -6.3] -1.2) 12 $ (nabi 0,6] -5,7 8 3 |-16} 29 
dano | 15.5] 6.3) 10,9] 30026-v| -9| 9.1r|[f1naf 11 54) 27/13-vm|-21 | 8: 30|3-1X |-22| a.11| 


l'abella Il. — Valari medi ed estremi della temperatura ‘ Anno 1953 


4 10,4] 23] 20 -2| 10 
na} zo] 2 | 43] 3 
150] e4| 9 4| 12 
13.8] 22| 12 6| 27 
120) 23| 3 3| 12 
aslinl 4 #1 un 
s5la| 13 | -6| 26 
13] a2| 3 -9| 31 
6.5] 24 | 9-vIr | -15) 9-11 


Media delle T di Media delle l Ì Media delle 
tniopanzie emperature cstreme temperature È temperature Temperature estreme 
g=” diur mes | giorno min giorno | max min diur.l max| giorno | min | giorno { 
CAVE DEL PREDIL | PASSO DI MAURIA FORNI DI SOPRA 
(901 m s, m.) {l (Tm) - . (1298 m s. m.) (907 an 8. m.) 
| 16 0.5 67-31) 9 31 ‘| -10| 12 -10 
=J9 0.1 |-7.6|-3,8] 10 DI «15 9 -13 
-10 8.8|-2.5] 3,2] 14| 27 «bl 10 
1 92) 2.0] 66] 14 3 | .2| 14 
15.1} 5.7 


UZOabPeoOKkbEE NOA 
li cpiunln 5 


E 
s 


fi 
= 4 
= da 
pd pi 
ti i Sonno a esige o, 
> © 
ii E». |. ......1*5) WWW il 


COLLINA FORNI AVOLTRI 
(1189 m s. m.) i (Tm) * (B88 m sa, m.) 


6 10] 31 | -20| 14 R1.9|-9.0| 4.14 9| 30 | -12| 14 
F asl 23 |-14} 9 || 9.0}-69| 10] 29] 23 | 16] 9 
M 151 26 .8| 9 ||{16.4|[-3.7| 6.44 22| 25 | -10| 9 
A 15 3 ol 30 |{15,6| 1.5] 8.64 22 3 -2| 29 
M 25| 20 11 1 |{193] asfizaf ar! 26 |4| n 
G 22) zl L 3 |W{ns.s| 54/1204 22| 47, Ì 2 
L 28 | 27 si 13 R22.5| 9,1/15,8] 27] 26 3| 13 
A 25! 14 2] 27 |{228;) 90/189] 29; 31 dl Si 
Ss 25 s| 15 |244| 7.2|1584 30] 2 3} 13 
O 19 2 -1| 10 [184] 43/114] 25 Wo 1| 1 
N 71 <b -£| 26 f[125| LO] 6.84 6| 8 .Tl 236 
i pp 14 3 .6| 28 | 4,9] -3.5) 0.7] 13 7 |-10| 31 


lissl uf sol so| sax | a6| 9-11 


26 |27-VII| -14| 9-1I 


= 
n 
E 


ZOVELLO TIMAU PAULARO 
(Tm) (910 m s. m.) |{ (Tm) (821 m s. m.) || (Tm). (690 m «. m.) 
c | 3 5] 20 | 5.0|-40] 0.5] 8| 17 | 21 
F | 56|-46| 0.5 zio) 10 |l 74[-48| naf 6] 25 | as] 9 || 8.6[-37] 2sf 19] 25 | 12] 4 
Il x {12.3 0.5] 64 23 5 2 ||12.5| 0.3| 64| 19| lé «4| 12 [15.1] 0.1] 7.6] 22] 25 | -10 9 
{l x {143! 50| 9.7 22 al 1 [{1s6| 5.6) sel 19] 3 | -2{ 30 |[{13.9] 60/100] 19] 4 | 20 18] 
mo |20.5| 7.4|13.9 26.| o| 12 [206] s.a|j147] aa] 20 | -1] 11 |[20.2] 90[146] 28] 25 | -2] 1 
G |245|10.2|17.4 5 sì 1 |[198|108|15.3] 24] 22 2] 3 [{201/108/a5.5] 241 22 si 3 
1 |242|11.3|17.8 3 | | 13 |[23.4[129|182] 29] 27 1| 12 ||zssj136|1sa] 20] 27 | #8] 20 
A |25:0|133|1918 9 | ro) 3 |jese|129|18a] 24] 13 7| 24 {{23.7[126|182{ 28] 20 7| 24 
{{ « |21.7]111|164 4 | | 12 [[208|]108j158] 28] 3 6| 12 [[214|11.2/163] 20| 3 s| 12 
o |18,2] 86|134 1 3] 9 [{161| 9.9jiso] 23| 5 2] 31 |{184| so]1s2] 28] 3 | 1 31 
Il n [131] 3.6| 84 16 | al 29 | os 12 ssfir] 1 | | 26 {{125] 10] 6.7] 19] 14 | -5| 26 
D|87| 11] 49 16 | isf 31 || so os] 29] sf] wo | -3] 31 [{ 74] 07] 41] 14] 3 | 4| 35 
tano |16.2| 54|10.8| 28 | 26-v. aa 20-11 |14.7| 54|10.1| 29 | 20-y | 14 9-11 [159] s4|10.7] 29(27-vIL| -12| 9.1 


= i > s LI 
\ îa " bad = " a = n = t) su Ù ai . è 
A D--] a 
n ——r—rrrre-2z“"Z]"2lWwWWWWW..-es,. rr _ {III ei —-—-.--=--—— — /—_ wr edge >J>e>s>s5>s* Cc —or—o—.-«.«...r.—_r rrr—— 
i fendi - ife 
® s ® . » CD] 
ba ° 


Tabella IÎ. — Valori medi ed estremi della temperatura Anno 1952 


15.2 5,7 


31 | 26-v| 12] 9-11][ 134] 3.8) 8.6] 32|27-vi-15 | 9-11 {{ 13.5] sal sof s0o|2z6-v| as] 0-n 
25-VII i 


OSEACCO GEMONA - ‘ || BONIFICA VITTORIA (idr.) 
(Tm) (490 m s. m.) (Tm) (307 m s. m.) || (Tm) (1ms mi 
6.1] -3.9] 11| 7 4 | -1| 13 || 6.6| -0,9 
6.1 .6.7| -04|] 9 î -10 18 1,8] 0.7 
141) -28] 5.7 16] 16 | 4| 1 [[155| 38 
18.3) 49 11.6] 20| 13 | 3 29 |[17.1} 87 


; mirri Temperature estreme Meta Temperature egtreme za dalla ‘ Temperature estreme 
temperature È temperature x temperature 
MESE 
max| min |diur, | max | giorno] min giorno | max! min | diur.|max| giorno| min | giorno max (mi DS max | giorno mia |girn 
TOLMEZZO PONTEBBA " SALETTO DI RACCOLANA 
| (Tm) (323 m s m.) (Tm) (562 m s, m.) ICH) (517 ms. m.} 
(Gas -5708] 9| 31 [10] 12 || 08-66-29] 5) 3 |-11| 12 | 0.1] -59) -29] 30 3 |-0| 21° 
i ui 4.1] 11] 13] 24 |.-12 9 | 24-65] -19) 9] 27 |(-155] 9 i 13) 63) 251 3. 14 |-125|] 9 
| M | 12,5! .04) 61] 19 PIA 4 9 8.9) .2.2) 3.4| 15 3l Li 15 O.7ì -2.6| 3.6] 16 31 -G6 
| A 15.6) 6.9) 11,3] 20 3 2 | 30 || SS] 5,07 9.5 19| 23 1| 30 il144| 45) 951 19) 3 | 0) 30 
M [20.6] 94isof an] 26 | 1] n |{196] 70/133] 290 20| 1) 1 |[213] msi144 0] 26 | | n 
G | 21.5) 11,8) 16,7] 26| 22 3 3 [| 214] 9.6] 15.5] 28 9 2 3 [21.7] 9.2) 15.5) 26| 22 1 3 
L | 24.6] 144/1 30 | 27 8 12 || 249| 11.7| 18.3] 32| 27 6 12 || 25.6] 12.8] 18.2] 30| 25 9| 20 
A | 23.6| 13.5) 28| 20 8 | 29 |f 240] 115) 17.8] 29| 12 5 29 |{ 24.6! 11,7] 18.2] 29] 20 7) 24 
S 20,5' 12,5] 16,5] 27 2 6 12 |[ 20,8] 9.3] 15.1) 28 Li 4 12 || 20,81 9.3| 15.0] 28|. 2 S| 12 
O | 16,9! ni 13.0) 23 2 1] 10 |{ 14.6] 7.9 113 20 2 0 10 15.0] 72/111} 20 1 0| 10 
9 0,5 s.l 14] 11 | -6| 27 | 66] -0.5| 31 12] 17 | 81] 27 if 40) 13) 1310] 17 | | 27 
D | 68] 09 10 10 -& 25 || 31) -01| LS T 5 -b 26 54] -0,8| 135 &| 10 | -T| 26 
Anna 


9 S|4| 22 7.2} 0.4) 3.58] 10 1 | .5| 22 
6) 36 | -7 9 2.2) -n1| 4lf 16| 28 | .a 9 
22) 26 |--2| 18 |[142/ 1,7) 80 21] 26 | .2] 10 
24| 3 6 | 17 || 19.5 09.4) 13,9] 23 3 4| 18 


21.0) 7.5] 14.3 22 li 8 |{ 22,1] 124 32 | -26 2 11 ‘|| 23.3] 11.8) 17.5] 32| 27 o|-ni 
ì i I 
î 24,0] 11.2) 17.6 23 3 4 || 23.4) 14,7 29 | 23 6 3 |{ 25,4 154| 2041 31 30 sl:gni 

Bi «sel n 12 |l 20.9] 18.5 2 | zé | 11| 12! 


1 10 19 26.2) 15,7 
1 7 1 224 14.4 
18.8] 8.0| 13.4] 24 1 3 8 |{ 182116 
9.41 2,5 6.00 131 16 | «| 17 || 125] 3.4 
7.61 0.5) 4.0] 12 2 | 4| 29 89] 42 


17.3) 8.9) 13.1 9-II || 18.91 9,2 


st || 0)» 
sl Ss | | | 
26) 3) 9 8 
8| 2|4| 27 


28 
28 
| 27.6) 14.1| 20.01 30 8 10 1 26.8) 17,5 
30 
28 


HzZzoÒkfcegpRp 30. 


1-VILI | 
ss MORUZZO | "TRAMONTI DI SOPRA || MANIAGO 
(264 m s. m.) (Tm) (411 m s. m.) (Tm) (283 m a, m.) 
621-469) 0. 3i|[-9| 2 || 6sl-26 21 Rel n | | A 


7.6} -4.8| 14 24 |-12 9 9.4} -1,2) 4.1) 16| 24 «7 9 


11 
15 

14.1) -1.4|) 6.4/:19 26 -b 15 16,7} 1.7] 9,24 22 28 
20 


] 
ba 
bai 
bal 


G 

F 

M 
A 16.2] 5,7) IL0 3 | 1] 30 Ra78| 78/128 22) 3 | 3| s0 
M 20.7] 8.8] 14,8] 30] .26 | .2| 10 W 22. 10.4 16.3] 30] 26 | 2| 11 
G 21,2] 10,8] 16,0] 25| 21 | 2 3 |{214] 10.6] 16.01 26| 23 | 3] 3 
L 25.4/ 13,8| 19.61 30] 27 | 7]| 12 {assisi iss| so] 28 | 9] 12 
A 25.3] 12.7 190] so] 1 | 6| 29 [f244 130/187] 20) 12] 8| 22 
s 21.9] 10,4] 16.2] 291 sa { s| 12 {f224/111j169] 28 1| 5] 14 
lo 18.1] 8,8| 13.5] 251 21 | 0] 10 {18 10.0| 14] 24 1| 13 
N 12,2] 0,2] 62) 17| 12 | -6| 26 Wino 0.4] sal 15] 16 | .7| 26 
D ‘8.3] 0,6] 45) 13) 12 | -S| 26 || 7,6 0,6 4)| 10 4 | 5] 29 
inn ‘16,4| 5.1| 10.4] 30 | varii|-12 | 9-IT | 17.0] 63| 11.6] 30|26-v| .7| 9-11 
28 -VII 26 -XI 


l'abella II. — Valori medi ed estremi della temperatura i Anno 1953 


Ù rosso | x Sca Fedi, vere ETA In 
Media delle Media delle Media delle pera 
tempersiure:: | Temperature estreme | em perature Temperature estreme tela perztara Temperature estreme 
max {min gui giorno {min |giorno mx [mi i max 


| giorno | min | giorno || max|min |diur. max| giorno [min | giorno 
CIMOLAIS CLAUT SAPPADA 

gr (652 m s. m.) || (Tm) (600 m s, m.) | (Tm) (1217 m s. m.)| 

| G 9] 3.1 | i 18 [j-15/-21|43[ 2|03 [12] 13 ff 19[145|-48| 9{ 3 |-i6| 2 |f 

Ii F 0.4 , 41|-50|-05] 11] 26 | 14] 10 | 5.1[-103|-2,6] 15| 24 | -19 | 
M 6.4 11.61 -1.2] 5,2] 18] 31 -| 14 Q100|-6.1| 2.0] 15 1 |-13| 9 
| i 10,5 lis.o] 47] 99/21] 19 o| 14 fina] 14| 64] 16| 3 5| 30 
M 15.2 121.2) B1|147| 30] 20 -1| mM {{16.3] 41|10.2] 28| 20 |- -5| 1 
G .1|149 | 19.7|11,0|15,4] 26| 19 o) 2 164] 10/117] 20) 13 #5 A 
ki 19.2 126.8 |13.5|197] s1| 18 9| 20 [108] 9.8|ias| 26] 27 1| 12 
A 17.7 24.1}11.6|17.9] 29) 9 6| 23 [[19.7] 8.5|141| s6| 14 1| 29 
S 16.2 2 }{20,8|10.2|15.5] 2a| 5 4| 12 |[{u7a| ralizal 24] 2 o| 12 
O 12,7 : # 14.7] 8.3/11.5] 20] 2 1) 9 [{126| 29| s3f 19) 20 -5| 10 
i N 4,8 9 7.7) -1.9) 2,9] 12 1 -6| 28 9,1|-40| 2.61 16| 16 | -10| 26 

D z4l 10 | i 26/-08| 091 7] 9 6| 29 || 41/-43/-01] 11} 3 |-14| 31| 

si 9,8] 30 |27-VII 1f[ 13.8] 43) 9.1] 3118-VI1} -14| 10-11|{12.0| 0,5| 6,3] 25| vwarii | -19| 11] 
CIMA CANALE SANTO STEFANO DI CADORE | P.SO MONTECROCE COMELICO 

(1200 m s, m. (Tm) . (908 m s. m.) f (Tm) (1400 m s. m.) 

can “ara lara [isa N 
F | 3.9/149|.5, .2! 4.2[101/-34] 9| 24 [19] 9 |{ 3.7|-69f-16| 15] 24 [16] 9 
M | 8.5/-88|-0 14) 12.1|-45| 3.8] 19) 31 |-11| 9 || 9.7/-29|/ 34] 15) 27 | 9| 9 
A | 95 03] 4. 145| 3.6| 91] 21] 22 2] 18 [f1Lo| sal Golf un|] 23 | 1] 1a 
M I 20.6| 6.2|/13,4] 29| 18 | 11 [[1720] s1[1m,6] 25/ zo-| 4| n 
c_|141 8 #4| 20.1] 9.0|14.6] 24| 13 ol 1 164] 70|11.7] 21) ‘21 21 3 
L | l24,2|11.9!18.1] s2| 27 4| 12 |[{199|102!161| e7| 27 34 12 
A 24.2/10.9/17,6{ #1! 14 3| 29 |lzos! 93/149] 27/ 14 | 4| 23 
S 21.8|10.1|16.0] 29 2 2| 12 [|{17.8| 8.1|129| 25 I 2| 14 
O 15,1] 6.2|10.7} 22 2 -3| 10 [{131| 5.3] 92] 21 4 2| 10 
N 4.3/ -3,2| 0.6] 10 5 -9| 26 |{ 9.7|-o5f 46/{ 16| m.| -8| 30 
D 0.7{-3.9/-L6] S| 9 {| -13] 31 |{ 43|-19] 12 14| 2 |-11| 31 
ia 25 |27-VII| -25| 8 13.2] 2.1] 7,7] 32/27-VII| -19] 9-11 |{120| 2.3) 7.2] 27|27-vii|] -16| 9-H 

| 14-VII 

| AURONZO SOTTOCASTELLO PASSO FALZAREGO | 

{Tm} (864 m sm.) { (Tm) © {TOT ms, (1985 m s. m.)j 
co |-1.3|-11.3| -6,3 1.8|-80|-31{ 8| 30 | -13 8| 31 | .15| 12 
F|40|-121/-41] 11] 24 20] 9 | 54/-725]-11f 13] 24 | -15 12| 25 |-zo| 4 
Mm |123|-49| 3.8] 18] 27 |-20] 9 |{118|-33| 43f 18| 26 } -10 12] 2 |-15| 9 
A_|141| 40] 91] 19) 22 1} 18 |[144] 50|- 9.7] 19 3 0 10) 4 6! 18 
M |19.4} 64/129] 28) 26 | -4| 11 [19.5] 7.9|13.7| a8| 18 2 20 | 20 2| 11 
e 194} 90|142] 24] 30 el 3 |[[zo1]10.0[151] 25| 28 1 16! 29 -6l 4 
L |22.6|122|17.4] 28| 27 ‘4| 12 |[aB.0/(13,4|182] za| 26 1 22) 27 1| 1 
a |224|10,6|16,5] 27] 14 4| 29 {{221]120]17a| 27| 1 6 22} 14 1| 29 
gs |20,0/ 9.7/149f 27 2 3| 14 {[19.5|11,2|15.4] 26 2 4 19 l | 12 
| o |147| 63]10.5f 21 1 | 10 [{146| 18/112] 21 1 1 13| 4 9] 31 
N | 59-21] 19] 10 8 8] 28 ff 2,0/-03] 44/13] 4 -6 10 | 22 | 26 
D|24[-2.7]-02] 6| 9 | 10] 31 | 48/-10] 19] 9) 2 -7 oi 2 |-12| 28 

kane [13.0] 2.1] 7.6] 28,| 26.-v | -20| 9-11|f13,8] 39| 89] 28|/18-v | 15 23 |27-vI[] -20| sn | 


:! 27-VII | 26-VII 
i | i 


Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura 


uUuzowvc.LeCecgEpogrnTo 


4 
ii 


UVZOonpraszgpfg'io 


cZovurbkbretoagzRbpRIO 


Media delle 
temperature 


min 


Pali 
IT 
1.5 
Sl 
9.5 
94 
13.8 
7.6) 11 
11,4 
6.7 
l,i 
-10 
5.0 


MARESON 
(Tm) 


225) 2.1) 


3.2 

-5,5 

«1,9 
2,3 
4,4 
6.2 
9.4! 
8,1 
6.9 
4.2 

«0,6 

.2.5 
2.0 


6,1 
10.3 
114 
16.3 
16,3 
20.1 
20.1 
16.6 
12.6 

9.9 

5.6 
12.4 


Temperature estreme 


diur, | max 


giorno 


min 


PODESTAGNO 
(1506 m sa, m.j 
1| 28 -li Bi 
10] 24 | -22 10 
14 29 -13 9 
él | 10 
26 18 -b 9 
zoi 30 | -6 
aTi-#7 0 12 
29 14 2 23 
25 2 “I 14 
19] 3) -6| 10 
10] 14 |.10 25 
9 3 | .13 31 
29 | 14-W| -22 | 10-II 
DI ZOLDO (Pianaz) 
(1260 m s. m.) 
13/30 |-12| 21 
2T7| 25 | -14 9 
15 22 -T 15 
16 1 nd 18 
25] 20 -5 11 
21| 28 4 3 
26 7 de 3 12 
25) 14 | 4| 5 
24 1 3 1? 
20 20 -B 10 
15| 23 -6 28 
14 3 -9 31 
26 | 27-VII] -14 | 9-II 


VAL GALLINA : 


(730 m as. 


26 -5 15 
2 4 15 
19 3 11 
28 2 2 
26 11 1l 
13 12 28 
2 8 12 
1 4 al 
2 0 26 
19 -3 28 
26-VI| -@ | 10-II 


Media delle 
temperature 


giorno || max 


CORTINA D'AMPEZZO 


‘ Temperature estreme 


min [de r.f max 


giorno | min 


BOSCO CANSIGLIO 


giorno || max ic | 


(Tm) (1275 m a. m.) 
2.0] -8,2 «41 14] 30 |.12] 22 
4,2) -7.3} -1.61 13| 25 |-15 10 
9.7] .31) 3.33 160| 27 | -9 15 
1290 sal Ti 19] 374 18 
17,21 a.4} 11.3] 28 20 4 11 
174 73) 124] 23] 29 | -2 3 
21.4] 10,7) 18.1 27 3 12 
20.5) ‘10.0| 15.3] 277] 14 3 29 
18,3) 8.2) 13.3] 26 2 3 13 
12.6| 6.2) 94] 20 La 9 
9,5) 0.90 43 14/-11 | 7.) 28 
4.71 .23) 1,2] 13 i |%+*+ 30 
14,51 2.4) 7.4 ze] 20-v|-15 | 10-11 
27-VII : 
FORNO DI ZOLDO 
(Tm) o {848 m s, m.) 
2.0) -28| -34 S| 3 |-14| 2 
5| -7.7 10] 13) 23 |-16 9 
12.5] -30) 4.8f 16] 22 | -6| 13 
12.5) 2.7) T.6 16 ] 1 5 
18,3) 5,6| 12.0] se| 26 0 9 
19,7 7.9) 13,8 24 22 0. 3 
23.0) 10,5) 16.8] 27 ST 6 13 
21.9] 10.2] 16.1 27 2 4 | 29 
19.2) 8.0) 13.6} 26 kb | 23 
15,2) 5.8) 10.5] 18 1 0} 31 
7.3) -1,8| 2.8] 12 (il 
1.8) -2,4/ -0.3] 5 9-9] sl 
13.3] 2,3) T.8l 28| 26-V|-16 | 9-1 


(1081 m s. m.) 
31 |.1l 12 
23 | -I5 9 
27 -I 15 
24 0 14 
19 -3 11 
29 -l 3 
27 a 12° 
:12 i 23 

1 3 12 

1 -l 31 
21 -6 | 26 

3 -B sl 

27-VII) . 9.II 


| _—_ 


15.0 


Media delle 
temperature 


(Tm) 


1.2 
di 
12,0 
14.8 
20,5 
20,8 
26.1 
23,5 
21.1 
15.4 
80 
4.3 
14.4 


-6,2 
-6.0 
-1,5 
5,8 
«BA 
10.5| 
13.7 
12,1 
10,9 
8.3 
-0,2 
0.7 
4.6 


(Tm) 
3,8 
6.3 

12.9 

15.4 

19,5 

20,5 

L4.? 

23.2 

20.4 

16.4 

10.6 
6.6 


-#,8 
-3.6 
0,7 
7,9 
10.6 
12.3 
15.5 
14,4 
12.7 
10.2 
2.1 
LURI 
6,5 


6,9 


-D.6 
-5,3 


0,2 


ue? ;) 


12 30 | 15 
1l 19 {21 
32 20 |-14 
14 3 -d 
25 21 -B 
19 30 -6 
eT da -2 
26 14 1 
24 2 -2 


27 |22.VII| -21 


PI ì 
Temperature estreme 


diur.| max! giorno | min | giorno 


PERAROLO DI CADORE 


(532 m a. m.) 
255 7| 22 |-11| 21 
-0.3] 13) 25 |-14 9 
5.33 17| 26 | -5 9 
10.3] 19| 21 1| 30 
14.5) 28|-19.| -2| n 
15.7 sl 21.| 1| 3 
184, 30 | 27 6| 12 
11.8] 28| 15 6| 29 
ua gl all sl mn 
11.9 22 2 1| no 
i sli ia 
LO fi sil-| +] Mm 
9.5} 30 |27-vu|-14| 9-11 
FORTOGNA 
{435 m s. m.) 
-05) 6 1|-8| 14 
L4l 13| 25 |-11 9 | 
6.3 18| 26 | -4| 15 | 
11,7] zo] 24 | 3] 30) 
15.1) 28| 19 o! 11 
16.4] 25| 21 3 3 
is.sl 22] 27 | 10] 12 
18.8Ì 27 | 15 9Ì 2% 
16.6] 26 ri 1| 12 
13.3] 22| 20 3| 31. 
6A 16 9|43| 27 
sd 11) 3 |-3| 24 
10.8] 28 | 19-v|-11] 9-ti 
27-VII 
ARABBA 


(1612 m s. m.} 


12 


Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura . 


_ 
a 
m 
= 


uzcepeeoEkprkl ao 


» 
= 
È) 


vuzonÒkfrogpaftiao o 


Anmo 


vuzon-  O0E-E"SO 


Media delle 
temperature 


Temperature estreme | 


mes [ai i max | giorno [i giorno 


Media delle 
temperature 


Temperature estreme 


Media delle 
temperature 


diur. max| giorno i giorno mas | min 


Anno 1953 


- Temperature estreme 


max |min diur.} max| giorno |min | giorno. 
ANDRAZ (Cernadoi) CAPRILE ALLEGHE. 
(Tm) (1520 m s. m.) fl (Tm) (1023 m s, m.) || (Tr) {979 ms. m.) 
1.4/-9.0/-38] 12] 30 |-13] 12 || 17|-99f-41] 9| 31 |-13] 10 |{ 24|-40]-08] 7| 31 | -8|] 18 
3.8/-83|-220 14] 24 |-28] 9 || 7.3|-93/-L0f 150 24 |-is] 9 |{ 40|-45|-02| 11) 28 | -14| 16 
81-52] 15014 31 {-12] 9 |[[140]|-39] snf zo] 26 | -20] 9 [{10,0] o.6| 53] 15) ‘28 -6| 9 
9,2) 01] 4,6] 14| 230 | -4| 18 |[[15.2] 3.2] 9.2] 20 4 -2| 18 |{I4,7| 7.0|10.9] 19| 24 4| -18 
14.9] 2.8] 8.8] 24| 19 -7|- 1 |{20.5| 6.1|13.3| 30] 20 -G| 11 WI19.2| 9]|146] 271) 20 O| 10 
143|-46| 95/ 24| 16 o] 3 |[19.6| 7,5/136| 22] 30 o] 1 |{19,2|11.5|154] 25] 21 al 3 
184} 80|132| 26| 27 1| 12 |(s4o|111{17.6| s1| 27 4| 12 |aze|is.6{t81| sa] 27 |-6| 12 
18.6| 6.9|12.8] 26] 14 1| 23 [23.2] 99/166] 29 4 4| 23 Ina 10.8|16.1] 26| 12 5] 23 
16,2] 5.8|11.0| 24 2 o| 12 |{20,9| a.5/14.7] 28 3 2] 14 |ia6| 95141] 25 1 3| 14 
11.3] 31) 7.20 17 2 -5| 31 |{14.4|-60|10.2] 22 3 -2| 10 Q132] 6.0) 9.6] 20 1 -1| 9 
9,1|-20] 3,6] 15| 24 -t| 28 || 90/-1.6| 37] 17] 17 -6| 26 | 7.7]-0.7] asl 16| 17 5| 27 
4.7|-42| 0.3] 13 $: Iellki SI 4.3] -2.6| 09] 7 2 -2| 30 3.9/-1,5! 12] 8 î -6| 31 
10.8] 0,2] 5.5] 25 |27-VIL] -18| 9-11 |[14.5| 2.1| 8.3] 31 |27-VII| -18| 9-Il i « 9,0] 28 |27-VII| -14| 16-11 
14-HIII | | | 
FALCADE | AGORDO © FRASSENE' 
(Tm) (1150 m a, m.) | (Tm) (611 m s, m.) |{ (Tm) (1082 m s..m.) 
1.2|-65|-26] 9| 31 |-12| 14 Vas|-26/-26] 9] 31 |-12] 14 |'isl-oal asl s] si (1-3) 
3.9|-7.1|-1L6| 13] 24 |-16| ‘9 6.5|-63| 61f 13) 23 {-14] 10 |l 56-01} 17] 14| 23 -18 9 
i 99-30] asl i6|] 23 |-10] 9 [[124]|-19] 5.3| 18) 26 -6| 15 [[10.7|-47] 30] is] 26 |-1| 9 
12.7] 22] 7.5] 16 5 o| 16 |{15,0| 6.3/10,7| 19 “ 1| 30 Îl12.7] 30] 79] 16 3 | 30 
‘180| 5.3|11.6| 27) 20 -2| 9 |{20.2| 84/143] 28] 19 -1| 11 [17.0] 5.0/mo] 25! 18 .5| 
16.9| 6.7|11.8|] 26| 30 2| 3 |[[199|11.6/15.8] 20| 22 -4| «2 Îl1g.o| 75/128] 22) 22 22) 3 
a1.8|10.6|182] 28] 27 4| 12 -l24z/146!/1094] sel 19 8| 13 |le1.7|10,9'16.3] 26) 19 s| 12 
‘{20,6| 8.7|14.7] 27] 13 4| 8 |[23.0'13.8|182] 27! 12 7| 29 [[212} 98155] 25) 14 4| 23 
18.9| 8.5|13.7] 26 1 (È 2| 12 |{19.8|11.9{15.9| 26 4 5| 12 |{17.8| 8.6|13.2] 25 1 2| 12 
12.8| 2.7] 7,8] 20 SÙ S| 31 |{15,2| 84|[11.8] 21 2 o| 31 [{13.6| 5.8! 47] 20 1 -2| 31 
7.7|-13| 3.2] 12 1 6] 28 || 99[-0,7| 46] 14 8 S| 28 || so[-17| 3.7] 14 6 -T| 26 
2.4|-3.0|-0.3] 7 3 .-12|,31 6.0|-1.2) 2.4] 10 3 -6| 28 45|-30] 0.8 9? 3 -12| 31 
12.2| 2.0] 7.1] 28 27-var -16| 9-11 ||14.7] 47) 9,7] 28/19-vIr| -124| 10-11 ]{12.8] 19] 7.4] 26 |19-vir| -18| 9-1 
GOSALDO PASSO DI CROCE D'AUNE . SEREN DEL GRAPPA 
(Tm) (1141 m s, m.) fl (Tm) (1045 m s. m.) |{ (Tm) (387 m a, m.) 
1.8/-6.0|-2.1] 10] 31 | -9| 13 || 2.6[-7.0|-22f 7| 27 |-u1| 12 
i 49-46] 02/14] 24 |-13} 10 |{ 6.5/-49| 08f 14] 25 |-12] 8 
i j10.1]-12| 45f 15) 27 | -8| 15 [[142[-05| sol 21] 27 | -s] 15 
12,0] 3.4| 7.7] 16 5 -1| 15 |{17.3] 7.5/124] 22 3 3| 30 
16.8] 6.6|/11.7] 24] 26 | -3| 11 {{219/100|160| 30] 19 -1| 
17.7! se|ina] 20) 22 -4] 2 169] safizo] 23) 29 -1| 3 Wazo!l129|17.5] 27! 29 MM: 4% 
1198. 9,4|146| 24 26 4 12 |W21.0/11.7|18.4| 26 27 6. 11 26,8|15.0|20.4]| Z1| 27 10| 12 
18.8] 8.1|13,5f 23| 13 22 Mizo.4|11.0|15.7] 24| 14 î| 23 W25.2/141|197] 30| 14 ‘9 2 
17,23/ 6.8|12.0| 22 1 18 |{17.6] 9,4|13.5| 24 2 4! 12 [229/1201709] 29 2 12 
145] 4,3] 94| 18 1 -2] 12 |128| 6.5) 9.7] 19 1 -1| 31 |pir.a[io.4[141] 24] 20° 1/ 31 
10,7|-20| 44] 15 1 -7| 27 || 9.6] 03) 49|[ 15) 17 -5| 26 È o.1| 5.7] 16 Wi ssi 2 
6.9|-0.3| 33] 13 1 |-10| 31 | 55/-14/ 21] 12 3 -1} 31 {| GO) co] so] 9 3 -5| 29 
12.6] 1.9] 7.3] 24|26-vi) -15] 9-11 [{12,5] 3.7) 81] 26 |27-vi] -13/ 10-11 {{16,1] 60|110] 31 {27-vir] -12| 8-n 


"Zovnv-»rNog-»g“"o 


HzonpsrnCcEBEpZg 0 


H 


[a 


_FvzouproZEbZH4o 


Media delle 
temperature 


max 


mi 


(Tm) 


5.5 
6,9 


14,8] 


18.1 
20.4 


-3.0] 


-2,B 
-L,6 
6,9 


diur, | max 


1, 


2.5 


6.6 


12,5] - 


16.1 


giorno| min 


SESTO AL REGHENA 


LEVICO (Lido) 


Temperature estreme 


giorno |] max 


POSSAGNO 

(Tr) (329 m sas m.) 
5.50 0,2) 2.9 10 30 4 
tl 13 (ASI 15 | 
13.1) 44 salzof 25 | 1 
116,5] 8.9 12.7] 21 3 6 
20,6] 12.0] 16.3] 30] 25 5 
22.0] 13,4] 17.7] 27| 29 É 
26.7! 17.9 zi.8| 30] 7 | 13 
24,9] 17.9 21,41 20] 19 | 12 
23.0) 15.7] 17,9) 29 »:| n 
17.8] 12.9] 15.4] 25| 19 6 
11.7] 5.0) 8,4| 18] 16 -3 
- 8.7] 43) 6.5 13| Ri; 
4 


(13 m s, m.) 
27 -8 21. 
28 +9 9 
26 -5 10 

3 È 2 
26 0 11 
29 3 3 
30 9 12 
20 9 23 
3 5 1? 
1 0. 10 
17 | -6 26 
13 Ad 23 
26-V | -9 9.II 
(445 ms. m.) | 
5 -9 26 
28 -13 10 
26 4 2 
2 2 15 
17 1 11 
29 .| 2 - II 
18 10 11 
13 9 22 
1 ti 12 
2 è 9 
6 n) 27 
2 -4 28 
18-VIl| -13 | 10-II 


Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura 


Media delle 
temperature 


min 


Temperature estreme 


diur.| max 


giorno 


min 


giorno 


CISON DI VALMARINO 


(Tm) (261 ms. m} 
31 | -6 22 
24 | +7 9 | 
us |c& 15 
3 3 5] 
26 4| 1] 
22 4 4 
de: (22 12 | 
20|1 23 
2 E 12 
2 4 10 
DE raf 26 
i | 30 
26-V| -1| 9-II 
PORTOGRUARO 
(Tm) (6 m s.m.) 
52| -15| 1 9I 32m |-6| 23 
1.3] -1.6 16| 28 | .7 9 
15,0) 0.4 ui siii 
18.1] 8,5] 13.3) 24 3 5 18 
22,8 12,0] 17.4 sal 26! 2 11° 
24.4] 15.0| 19,7] 20| 30 6 3 
28.1] 17,5 22.8] a2| 26 | 12 | 12 
27.8) 16.0] 21.9] a2| 20 1| 29 
24.7] 14.0] 19,4/ 30 3 B ‘12 
18,4] 11.6| 15.0] 24] -1 3 | 10 
10.6} 1.8) 6,2 15 ti | a 
7.9] 2,7] 5.3 12| 12 | -2 23 
17,5) 8,0) 12.8] 32| varit| -7 | 9-11 
PERGINE 
(Tm) (480 m s, m.) 
43) -#,4) -200 8| 26 [13] 14 
8.6] -6.1| 1.2] 18| 22 |-15 9 
15.8] -1.0] 74 22] 21 | -5 15 
18.51 6,4) 12.5] 24 5 1 30 
24.1} 8.8) 16.5] 311 17 | .1 11 
23.2) 10.9] 17,1] 29| 29 1 3 
27.1] 14,3] 20.7] 33) 26 9 14 
26.5) 13.0} 19,8] 31| 12 6 29 | 
23.2) 11,3] 17.3] 30 2 5 12 
17.1) 8,6| 12.9] 27 1 0 9 
11,5] -0,8| 5.4] 15 "AR IR 2î 
6.5] -0.6! 3.0] 11 2-6 29 | 
17.2] 4.7] 11.0] 33 | 26-V4l| -15 | 9-IT | 


Media delle 
temperature 


maximin ‘diur.| max 


Anno 1953 


Temperature estreme 


min | giorno 


giorno 
PORDENONE 
(Tm) (23 m s, m.) 
6.0! -10| 2.5] 9 LIST si 
8.0} -0,7|] 3.6] 15.| 28 | .7| 10 
fl4al] 171 7.9 20] 25 | -2| 10 
19.0] 9,5) 14.5f 23) 24 S| 30) 
| 23,9| 12.6] 18.3] se| 24 3| 
26.2) 15%} 20.7] s0| 20 6 3 
28.9) 18.2) 23.6] 32] 26 | 12) 12 
26.6 16,6] 21.6] 301 14 | 12| 23 
25.3] 14.3) 19.98] 28 i el 1 
19,4| 12.1 15.8] 25| 18 4| 10 
11.3] 2.6] 7.0] 15 5 | 3] 26 
-9.6| 41| 6.8] 14| 10 -2 28 
18.0) 8.8] 13.4] 32| 24-VÎ .7|10-I1 
26-VII . 
VETRIOLO 
(Tr) (1500 m s, m.). 
L4l -6.1| -24] 13] 29 [-10| 12° 
3.6] -4.8! -0.61 15) 23 |-13 8 
7.3] -2,4) 2.5} 11 5 -B 9 
8.8) 1.8) 5.3f 14] 25 -2| 18 
13,9] 49] 94 23] 19 | -2 8 
13,5) 6.1) 9.8j 18| 28 4 3 
17.3) 94 1sel 23] 26 | 4| ir 
17.2} 8,7] 13.0] 21 6 1| 29 
14.3] 7.9| 11,1] 19 1 2| 12 
10.1} 5.2) 7.71 15 *[{al n 
7.9) 0.6] 43] 14| 15 | -5| 25 
3.65| -1,4/ 1,1} 13 2 -4 28 
9.9) 2,5) 6.2] 23] 19-V|-13] 8.11 
26-VI1 
CENTA : 
(885 m s. m.) 
0.8| -3.3| -151 6| 31 | -7| 16 
2.6) -4,0) -0.7|] 10 25 | -J10 
9,3) -04| 450 14| 30 | -#4 
10.6] 48| 7,7] 16| 28 1 5 
17.4) 79| 127] 25] 28 1| nu 
18.6] 9.3] 14.0] 23| 29 -l 3 
22.65) 12.6] 17.7] 20 29 9 11 
20.9] 11,3] 16,1} 23 1 1| 24 
17.2] 10.1] 13,7] 23 6 6 13 
13.5] 7.4| 10.5] 20 2 1| 831 
9.61 17) 5.7] 16 2 #l 2 
42] 05] 19 7 5 | 31 
12,3] 47) 85) 26|29-vI 10| 9-II 


Tabella II, — Valori medi ed estremi della temperatura 


uzonuprcrcOo0gk-ERaR"H5 O 


OZzCcWPfCOEPDE N 


È 1 
"i 


5 
z 


vzon-brroazbkEeEeizio 


Media delle 
temperature 


——— 


max | min |diur.l max 


PONTARSO 
(Tm) (888 m s, m.) 
1.3|-5.8]-22f Gi z0 |-10] 14 
41|-47|-03] 12| 22 |-13] 9 
10,2|-08} 47) 16] 24° | -71 15 
12.7] 42| a5| 18] 23 1| 16 
18.4! 7.3/12.9] 27| -17 ol 9 
17.1| 8.9|130] 23| 29 | 3% 
21.6/12.3/17.0|"28] 26 i 1 
21.2/11.7]164] 26| 13 5| 23 
17.8] 9,5|13.7] 24 2 4| 3 
13.4] 6.7|10,1{ 19] 2| 0) 30 
10.1/ 20} 6.1] 16] 15 | -6| 26 
5.0|-04| 23] 10| .1 -5|- 23 
12.7] 4,2] 85] 28 |26-VII 


SAN MARTINO 


Temperature estreme 


giorno |min |giorno 


-13} 9-11 


DI CASTROZZA 


{Tm} (1444 m s. m.) 
0.4|-10,6|/-5i1] 8| 30 |-15| n 
3.7/-90|-2,2] 15) 24 |-18| 8 
1.9|-5.3| L3] 14] 1.|-10] 8 
8.4|-03| 41| 13) 30 dil 11, 
14.2] 3.5) 8.9| ea] 18 -1| 9 
13.2] 48] 90] 20| 28 1 2 
17.6| 7.7/12.7] 23| 26 2i 1 
17.1) 7.0|121| 22] 13 2] 4 
14.7| S.6/10.2] 22 1 Li :13 
10,4| 2.7] 6.6] 19 3 -5| 9 
| a5|-28] sol 14] 18 | -3|] 25 
3.81 -4,5) 0,3] 12° I -13| 31 
10.0|.-0.1| 5.0] 25] 18-V | -18| 8-Il 
26-VII 
MONTE GRAPPA 
(Tm) (1690 m s. m.) 
-28|-64|-4,6] 10| 30 |-10| 12 
0,8|-61|-35| 10) 25 |[-J4| 8 
2.6|-28|-01| 7]| 22 |-10|] 15 
5,1] 09| 3.0| 8 4 -3| 16 
8.9] 430 6.6| 18| 20 SI I 
9.8] 6.5] 82/ 15] 25 Bo 3 
16.2/10.0|12.6] 28| 27 4| 11 
14.2] 91|117| 20 7 SÌ 23 
12,5] 7.9/10.2f 20] 10 3| n 
7.6] 45) 61] 13| 4 -2| 31 
6,5] L4l 40| 11} 11 “5| 26 
1.0|-2.0|-0.5| 10 2 |.11| 30 
6.71) 2.3] 45] 22 |27-VII| -14| 8-II 


(Tm) (2030 m s, m. 
-4,8|-95|-70] 1| 31 |-14| 1 
-12/-83/-47] 11] 25 |-ie] A 
2.61-5.0/(-22] 9| 31 | -12] 8 
43|-05| 19| 9| 25 -4| 15 
9.0| 28| 5.9| 17) 20 -5| 9 
8.6] 4,3] 65] 13| 29 i 
13.3| 83/108] 19] 27 z| nu 
12.6] talio.nf 18|] 14 1| 23 
10,2] 6.1| 82} 18 1 o) n 
6,5] 1.6| 41] 11| 20 -5| 31 
4,6] -3.1| 1,8] 10| 14 -6| 28 
2.8|-2.3] 0.2] 9 a |.38i 
5.7| 0.3] 3.0] 19 |27-VII| -18] 8-1I 
SAN SILVESTRO 
(Tm) (577 ms. m.) 
05/-59/-32] 6 8 |-10| 13 
44|-46|-01{ 13| 26 | -13] 9 
11.5|-0.7| s4al 16! 26 4 9 
16.1! 6.6|11,4] 20| 23 3| 17 
20.3| 9.6|15,0] 28) 18 4| 12 
21.1|12.1|16.6] 27| 28 3] 3 
24,8 |15.1!/200| 29) 26 I0| 12 
23.0/13.1|18,5] 27! 13 s| 28 
20,4/11,3|15.9] 26 6 6| 12 
114,5] 9,8|122] 20] 1 3) x 
8.2! 21) sf m 5 -1| 30 
8.5! 00| Laf 10] 17 |-.-S| 29 
! “i 5.6| 9,9] 29 |26-VII| -13] 9-II 
FOZA 
(Tm) (1083 m s. m.) 
19/-45/-13] 9] 31 | -9[ 210 
44]-3.7| 04| 13| 23 |-21] 9 
\8,6|-04] 41] 13 6 -8| 15 
110.7] 3.8| 7.3] 14 4 sil 18 
14.2] 7.4|10.8] 22] 19 | --2| 1 
14.8| 8.6|11.7] 20| 30 0 È 
19.3/124|15.8] 28) 26 ti I 
l18.9|11.8/154| 23) 19 T) 24 
|17.0| 9.7/134|] 22] 2 sì 12 
1123] 71| 91] 18 3 xi n 
È 15| 56] 14| 12 -4| 25 
49 -0.2| 24] 15 7 -T|..; A) 
114| 45| 7.9] 23 |26-VII] -11| 9-II 
19 Hill 


Media delle 


temperature 


Temperature estreme 


ssi inr.l m 
| PSI ax 


giorno 


COSTA BRUNELLA 


24 


min | giorno | max 


Media delle 
‘temperature. 


min 


idiur.! max| giorno 


- Temperature estreme 


min 


- PIEVE TESINO 


(Tm) 


1.6 
4.0 
9.2 


{11,7 


il 16.3 


15.9 
20.5 
14.3 
16,7 
12.0 

TA 

4.1 
11.1 


-6,6 
5,0 
-1.7 
3.7 
6.2 
7.8 
11.3 
10.2 
8.8 
6.2 
-0.f 
-1,9 
3,2 


(Tm) 


| 14 
5.7|-4.6 


14.5 


-5. 


-0.6 


19,11 6,3 
23.6] 94 
fasa|izo 
20.8 | 15,5 
29.6 | 14.2 


25,3 
18.8 
9.0 
5. 


{17.2 


9.7 


12.4 
9.7 
1,3 
0.1 
5,9 


—TP_ r—rr=. e = .;mesm—li—————€ 


(775 m sm.) 
-25] 9| 30 | -10| 14 
-05| 11| 22 -12 9 
3.8] 14 a {all 
7.1 15 3 | 2|-1 
11.3] 24/ 18 sl “i 
119] 20|- 28 ol 3 
18.9] 26] 27 6| 12 
12.3] 23] 14 6| 23 
12.8] 23 1 si -13 
9.1] 18 1. 11 
3.4] 12] 10 -6| 27 
21I 9| ? -8| 31 
1,2] 25 si -12| 9.Il 
PEDESALTO 

(379 m s, m} 
20) 4 3 |--s| n 
o6l 1]. 26 | -15{ 9 
7.0 21] 26 -5|- 15 
12.7] 24| 21 2| 16 
16,5] 32! 20 ol 11 
18.2] 33 | 29 2| 3 
22.7] se! 23 | 12 
21,9 34 | 12 9| 28 
18.9] 33] 3 6| 12° 
14,3] 26 2 1| 31 
5.2} 12 2 4| 27 
27} 9] un -5| 30 
11.6] 36 |23-vit| -11 


9-II 


BASSANO DEL GRAPPA. 
(Tm) 


1.6! -0.? 


-0.7 


15.7] 2,4 
19.3| 8,0 


4 24,0 


(24.4 
28,8 
27.1 
24.6 
20,1 
12,3 

9.3 
18,6 


12,9 
14.2 
17,8 
174 
1141 
12.1 
2.9 
3,2 
8,6 


3.4 
4,5 


9,1 


13.7 
18.5 
19.3 
28.3 
22,3 


19.4] 


16,1 


7.6 | 


6.3 
13,6 


(129 m a, m.) 

11| 27 | -4| 14 
17| 28 Sl 
| 26 4| 15 
2| 4 sì 1 
sr | 27 6 d 
28! 21 5Ì a 
se| 27 | 121 1 
si] ze | n| 23 
29. 3 9Ìl 12 
25| 1 4l 1 
19| 17 | -s| s6 
zi ts | 3% 
32 | 27-v | -S| T-Il 

27-VII 26-XI 


giorno | 


Tabella Il! — Valori medi ed estremi della temperatura i Va Anno 1953 


—__ 


Media delle 


T na della Temperature estreme T rat LÌ 
, emperature cesireme temperature } pe temperature emperalure estreme 
MESE 
no min |diur, | max | giorno] 1nin| giorno || max| min | diur.|max| giorno| min giorno || maxjmin (diur.{ max|giorno | min | giorno 
. | 


MONTEBELLUNA CASTELFRANCO VENETO a MESTRE 


(Tm) (121 ms. m.) (Tm) (44 m s, m.) 
G| 12) -02 5,8] -1,2 10] 27 | -s 
F | 9.3] -0.7| 8,0) -1.2 16 | 26 | -7 
M | 159] 3.5 - . | 16.8} 1.6 24| 26 | -3 
A | 185) 97 3 20.4! 9,7 24 4 
M 13.8 25,4! 13.3 35 | 26 
G 15,8 26.1) 15.8 32 | 30 
i L 18.1 ) | 20.6) 19,0 26 | 19 | 13 
| A 17.2 29.1) 17.5 34 20 13 
SA 25,3) 15.6 31 2 | 0 
(0) 19,9) 13.2 26 1 5 
N 11.3i 25 17 1 3 
D 8.3] 34 12 9 2 
Anno 18,9) 9.1) 85 | 26-V| .7 
19-VII 
CA' PASQUALI (Treporti) LAVARONE TONEZZA | 
(Tr) i .(2'm sm.) (Tm) (1171 m s. m.) [| (Tm) (935 m s, m.); 
c -0.2| -8.6] -4.4f 11] 30 |-13 | 14° 
F 1.4| -8.9| -3.8] 10| 28 |.17 9 
M 6.5] -45) 10 12] 26 |-12] 15 
A 9.9) 0,753) 14| 23 |.-3| 16 
M 15,2) 3,9) 9.61 28) 20 | 71] mn 
G 14.7 5.2 9,91 23] 29 | 4| 3 
L || 18.9) 9,0) 13.9] 23 8 Sl I 
A | 17.8] 8.2) 13.0} 21 2| 29 
S | 15.0| 6.9) 11.0] 21 1 1 8 
o. j10,7] 41 tui6l 1/3 30 
N 1.5) «2.1 2.7 12] 16 | 7) 26 
D 2.8] -3.0| -0.1j 9 3 -9 27 
TA 10.0) 0.9 5.5] 23| warié | -17 931 
ASIAGO - COGOLLO DEL CENGIO CROSARA 
| (Tm) (999 mos. m.) [|(Tm) =" (250 m s. m.) (417 m s, m.) 
c| 11/-10.8 831 |-17} 21 4.2} -5,6 Eat cn 12] 31 -A| 13 
| pr | 45/-10.1 12|] 24 | -20 Y 7.0} -2.4 26 | -8 10 15| 28 | -7| 10 
M| 9.6) -52 | a 31 9 |{143] 15 26 | -#| 10 19] 26 | 3| 15] 
A|132| 2.2 18 | 22 | 2| so 101] 03 4 | 4| 16 se: s| sl lei 
M | 17.2} 48 26 | 20 | -5| 11 [{ 230/121 20 | 4| 28 | 19 5 9 | 
c|180] 70 24) 29 | -3| 2 |{224 13.7 30 |. 6 4 dl le ST 
L | 224 11.1 et| 28 5 | 31 | 26.6) 16,2 6 IS.) 28] 27 | 12] 12 
A_|215| 9.5 25|] 14 4 | 24 || 244) 15,8 13 | 10 | 28 28 | +3 | 12] 23 
gs | 19.0] 8.3 25 4 1| 12 |{ 20.6] 139 wFor cad 28 3 9| 12 
o | 142] 6,6 20 3 | 2] s1 [161/112 1 4| 1 23 I 5| 10 
N | 10.3] -2.2 16 | 23 | -9| 26 |l 87) 14 8 | 4] 27, 19| 17 | .2| 23 
D | 6.5) -26| 204 15] 12 |-11| 31 7.4| 1.7 10 | -4| 30 14| 12 | -1| 23 
Anso | 13.1) 1.6 27 | 28-ViI] -20 | 9-IT || 16,0] 7.4 20-v | -8 | 10-II 29 |27-.VII] -7]|10-II 


Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura 


Media delle 
temperature 


uzoupcageRTO 


oZOIupCrOoEP-PENOA 


»- 
E] 
z 


UzZzoureeaEg-ERAIA 


5 
sa 
1 
Pai 


‘39 ID 


9.5 


Temperature estreme 


giorno 


THIENE 


(147 m s, m.)} 
f et 
-7| 10 
-4| 15 
5i 
5 9 
5 3 
13 12 
10| 23 
9 13 
6 10 
-3| 26 
-21 30 
-7|10-11 


TUBRE 


min 


giorno ||max 


min 


(1270 m s. m.) [| (Tm) 


, GANDA 


3l 


2) 9.II 


(1257 sian) 


-14 


RECOARO 
| (Tm) (445 m s. m.) 
| 6.4|-3.3| 16| 10| 3 -6| 14 
7.3|-19/ 27] 13] 24 | -s| 10 
14.1| 11| 7,6] 19} 26 4| 17 
[162] 64/113] 20) 21 3| 15 
|{21.5|10.1|15.8| 32] 26 3| 12 
20.8/10,7|15,8] 25] 30 3 E 
26.2|14.7|200| 29 o (ni 
23,9 |13.8/18.8] 28| 21 9| 30 
21,0 |10.6|15.8] 27 s Lola 
[16.7|10.5|13,6] 23| 1 3| 21 
[11.2 2.2| 6,7] 15 6 -3|] 26 
715} 1.8| 47] 10] 10 SI 31 
16.0] 64/112] 32|26-v | -8| 10-u 
| PRATO ALLO STELVIO 
(27 mam.) 
1.3|-9.6|-42] 12| 30 |-13] 15 
| 6,2|-7.3] 0.50] 141 28 |<14| 9 
12.1|-29| 46] 17| 31 “vi 3 
118,9] 2.0/10,5] 24) 30 1| 10 
20.1] 2.9/11,5] 38| 26 | -4| 12 
22.7] 7.0|149| 25 1 il <# 
28,0|10.3/19.2| 33 z 6| 12 
27.71 98/188] 33! 14 6| 28 
22.4] 7.4|149| 28 1 4| 14 
14,7] 4.4|-96| 20 1 ti il 
9.0] -3,3] 2.8] 13 2 -T| 29 
| 69-38] L6l 9| 1 -8} 31 
[a 1.4| 8,6] 33| vari | -14| 9-1 
| CASERA DI FUORI 
| (Tm) (1676 m s, m.) 
1.9.|-121|-5.1| 12| 30 |-16| 10 
5.4[-11.1|-28] 15] 28 |-32] 9 
8.1|-6.8] 0.7f 12| 18 |-13} 9 
6.6|-2.0] 23} 11| 23 -6| 15 
119| 0.8] 641 22] 20 |-10| 1 
11.7] 2.9] 7.3] 16| 29 si ‘È 
i7.0| 6.7|11.9] 22] 26 1| 20 
16.6| 5.3|110| 24] 14 0| 28 
13,6| 4,5) 9.1] 22 1 21 14 
8,8] 0.8] 48| 16| 20 -8] 31 
‘42|-32|.05f 11] 17 |-10] 26. 
0.1|-6.4|-3.2] 8 2|-171| 31 
8,8|-1.7| 3.6] 24|14-WM|-22] 9-11 


Media delle 
teinperature 


Temperature estreme | 


Fasi mex giorno 


26 


min giorno 


max|min 


ISAN VALENTINO ALLA MUT 


(Tm) 


| 
-1.6 |-11.7 


|-4.1|-12,5| 


TA 
0.3 
3,1 
5,9 
9.0 
8.0 


16,8] 5.9 
21.6) 9.1 
20.0 | 11.0 
24.1|14,0 
23,3 112.9 
{20.1 12.0 


rar) 
do 3 
uo qa 
© i 
P_P 
ba hi 


114.8] T7.7| 
8.9] -0.9| 


5.0 
15,0 


-1,3 
a.l 


(Tm) 


| OT 
5.3 
11.6 
13.1 
1194 
| 17.6 
DE 
21.8 
17.9 
14,2 


l 41 


12,9 


5.1 
-40 
-0,5 
4,8 
79 
9.6 
13.1 
12.5 
11.0 
1.5 
1.6 
0.2 
4,9 


Media delle 


temperature 


diur. 


ti E (ii 
28 pesi] -21 
SILANDRO 
(706 m 
-.2| 18) 30 | -10 
1.6] 16] 24 | -21 
7.4] 19) 25 -5 
11.4] 21| 23 2 
15,4] 30! 19 «Il 
15.5] 25] 29 2| 
191] 29] 27 7 
181] 29! 14 7 
16.1 | 26 N: 
11,2] 20 3 0 
40] 14| 17 -5 
2.2} 8 3 E 
10.1] 30 | 19-v | -11 
PLATA 

(1147 m 

-22| 12| 30 -8 
0,6 16| 25 | -13 
5.6| 16] 25 -8 
9.0 18| 23 1 
13.7 »| 19 È, | 
13.6 22 14 (t] 
in.4| 28) 27 7 
17.0| 28| 14 8 
14.5| 26 2 6 
10,9] 20 3 0 
48] 15| 17 -4 
22] 7 2 -8 
8.9] 30 19-v | -13 


max| giorno 


min 


giorno 


(1500 m s, m.) 


Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura SETA | Anno 1953 


e —-—om, 
Media delle Telelato Benos Media della Temperatnre estreme Media. delle Temperature estreme 
temperalure temperature temperature 

; MESE 
| max| min |\diur, | max giorno min soci max| min | dinr.| max giorno min | giorno |! max{min [diur.| max|giorno | min | giorno 

e: TESIMO TERME BRENNERO FLERES 

(Tm) (635 m s. m,} {| (Tm) (1309 mi s. m.) |{(Tm) (1246 m s. m.) 

, G | -2.9| -6.5] 47] 3) 31 |-10] -25 || -3.4] -8,7] -60] 8] 30 |-15] is {22 -95[-57] 8] 30 |-14] 5 
F_| 0.5] -48| 271 6| 24 |-12 8 || 0.3-11.6) -5.6] 10] 26 |-20 9 3.4] -8.7| -2.6] 11] 24 |-19| 9 

; MJ ro 11) 30] 181 22 | -6|.0s |{ 82/42) Lo|ae] -27 |a2] 9 | 09-46 26] n (227) 
A fuz4 51) 89 25] 30 o | 30 |[10.2) 1,4) 5.8] 17] 24 | -4| 246 [109] osi salt] 23 | -4| 18 

M | 22,9] 8.2/05.6f 330 19 | .30 1 Qf{150 43) 9725] si] n isa 351 saz6l 26 | | n 

G | 109] 9.60 14.8] 31] 6 1) 3 {164 7.8 123) 20 té |a 3 |[ 154] 6.2! 10.8] so0| 24 | -3 4 

‘L | 22.8] 13.8] 18.80 as) 24 | 7 12 |{t98|10,5] asa] sel 27 | 2 12 {[ 189) a 13880 27] 26 | 31 12 
A | 220] 126/1731 34) 12 6| 29 [|[ 19.2] 94/143) 28] 14 2 | 24 || zo.s] s1|142f 20] 13 3| 24 

S |17.6| 10,7] 9,2) 32 1 5 | 12 || 17,3] 80] 12.7] 27 2 2| 14 |{170) 7.0] 12,0} 26 2 1| 14 

0 | 10.2} 7.0) sel 14 2 0 81 12.3] 5A! 8.9] 20 3 A f ‘11 12.4| 3.8) 8.1} 18 2 Al 3 
N | 2.61 -0,9] 0,91 7 Eli 5.9] -1.3] 2.3] 10] 15.| .6 | 26 || 6.6| -2.0/ 1.8] 12 4 | -9| 26 

D | 07-17 5i 3 ‘2 L 31 2.4) -2,9] -0,3 7 7 9 |" 25 0.1] -4.7| -2.3] 4 8 |-10) 23 


11.2) 3.5) 7.4] 35 | 24-VII| -12 8.11 [{ 10,35 1.5) 5,9) 28 | 27-VII -20 9-II |"10.5| 0.6 5.6] 29 |13-yI1| -19| 9-11 


Anna 
14 -VIl 
| VIPITENO | DOBBIACO SAN VITO IN BRAIES 
i (Tm) (945 m 5, m.) |{ (Tm) (1250 m s. m.) | (Tm) (1351 m s, m.)i 
IG | 18/-10.8) 45 6| 19 | 18 6 || -1.2|-14.9] -s0f 11) 29 |-21] 21 |{ -0.9/-22.0/ -65] 13] 29 (17| 14° 
! F_| 5,2/-10.0] -24] 15] 25 | 19] 10 || 2.9/-14.7] -5.9] 12] 28 | 26 7 |{ 45|-110] -3.3] 14] 24 |.21] 9 
' M | 128] -54| 3.7 200 21 | -10 9 |{11.0} -6.9) 21] 19) 31 |-14 8 |[113| -72) 20] 17) 21 | 15] 9! 
A | 14.7) 2.0) 8&4f 21] 22 | 4 12 {[131/ 0,9) 70/19) 22 | -s| 17 {126 10] 617] 19 | 4| 18 | 
M | 19.0] 6.9 120] s0| 19 | -7| 11 | 16,3] 21/102] 28) 195 848] 1 |{179 sof10sf ao] 19 |4s| n | 
G | 19,9] -8.1f 13,51 25| 30 1 .2 4 || 17.1] 5.5[11,3/ 22] 12 | +4 1 {16,5 5.3/ 209] 21] 28 | .5 3 
i L | 23.4) 10.7 17.1] 30| 23 3 | 12° {{ 21.5] 8.1) 148] s1| 26 O 1 |[ 224] 9.1| 168] 28| 25 | -1/ 12 
A-| 22.8] 10,1] 16.5] 29] 12 2] 29 [| 20.7] 6.2/13.5] 29] 13 | .8| 27 || 224] a7liso) 20] 1 | 1] 24 
i s |186| 84 13.5] 27 1 O | 14 [19.8] 6.4 131] 30 21-3| 13 [196] 69/133] 28| 9 || 12 
O | 15.6] 47] 9.2 19 2 | -5 10 f 12,5 3.0/ 7.8] 19 1 | .5 8 |[ 14.3] 2.6| 86 19 1 -6| 10 
N | 112] -4,6| 32f 16] 10 |-10]| 26 || 7.4 -5.8] 08f 12] n |a1] 26 {| 7.9 451 1912] 14 [-10] 26 
D| 62/41 11 13] 1)| -9 1 || 20-79] -2.9] 10 3 |-23] 31 |{ 2.3] -62/-20f 12] 6 |-18| 31 
Anno | 14-0) 1.2) 7.6] 30! 19-V| .19 | 10.11 |f 12.1) -15° 5.2 31/26.VII) -26 | 7-11 || 12.6] -0,3| G.1| 30] 19-v|.21]| 9-1 
23 VII | 
SANTA MADDALENA IN CASIES ANTERSELVA DI MEZZO || RASUN DI SOTTO 
(Tm) (1398 m s. m.) |{ (Tm) (1236 m s, m.) | (Tm) (1030 m s, m.) 
G| 2-0[-10.6] 43] 151 30 |-14] 5 || 04/-10.8) -s4| 13] 30 [45] 14 || 027-125] Gi] 10] 29 [18] 14 
F | 6.8)-10.0] 1.6] 20] 24 |.19] 9 |[ 3.5/-10.6|--3.5f 12] 25 |-19 9 || 3.9|-115) 38] 12) 4 |-20 
mM | 13.0] -5.1| 40 21] 26 | -12 9 [10.5] -4.6) 3.0] 18] 31 |-10 9 [11,5 45) 35f 37] 30 |-20|] 2 
A |130] 0.9) of 190 22] -3| 18 [{130] 18) zelas] 23 {-2| 18 Wuiso] 22) 2a) 23] 4 18 
Mm |196] 36/116 so] 18.| -7) n1 [[185| 42/114] 28| 20] 6| n [192] solizifeol 18/ | n 
c | 17.9] 6.0] 120] 23) 30 | -3 3 |{ 162} 7.5|129 23] 22 | 1 4 |[18.5) 63|124] 22 22 | -3| 1 
L | 22.3) 94 189] 20] 26 1 | 12 || 22.2} 10,3] 163) 20| 27 | 2 12 |izzo] 00/160 sof 26 | 1| 12 
A | 22-97) 8.1) 154) so] 12 2] 24 [| 216: e.5) 15.1] 28] 124 | 2] 29 W215) 87/151) 28] 12 | o| 29. 
s | 20.3] 7.0] 13.6| 30 2 o| 12 |[198] 75/136] 28] 2 0) 14 f191| 70/131] 28] 1 | -2| 14 
o | 15.7] 3,8) 9.8 25 3. | 4| 10 {145 4,3) 94] 21 2] 4 9 [140] 43) Saf zo| 1]|-4| 9 
N | 11.9| -2.7] 4,6f 180 18 | -9| 26 | 8,80 -3,2) 2.8] 13] 14 | -9) 26 [fl 79-41 1912] 10 [a0| 26° 
Db | 6.91 4,3) 13 16] 8 |-15| 31 |{ s1/ 42) 0.511 2-11] 23 |{ 33|/.52/ 0910] 1 |-19| 3 
Anno | 14.3) 0.5) 7.4 30) vari | -19 | 9-11 [| 13,0] 0.9) 7.0] 29|27-vir-19 | o.I1f 128] osì 6.7 20|'18-v|-20) 19-11 


14-V0 . 26 -VII 


E 


Tabella II, — Valori medi ed estremi della temperatura 


| Media delle 


Media delle ‘ 1 1 Media delle 
temperature ARIZERIVTE RIRZOIAE temperature aniperatare -avtratna temperatdre 
max |min |diur.lmax | giorno |min |giorno {max |min |diur.l max| giorno | min giorno || max|min [dir 


i SAN GIACOMO * RIVA DI TURES BRESSANONE 
(Tm) (1192 m s. m.) |{ (Tm) (1600 m s, m.) |{ (Tm) (560 m sa m. 
G'| 0.7[-7.9]-36| 12] 31 |-i6] 19 |[-04|-a.7]-4 2.4|-7,7|-2.7] 7 
F | 49|-69|-L0| 15) 20 |-16| 9 || 24/-14 5.6 | -6.6| -0,5 
M |11,3|-24| 45] 18] 28 |-10] 8 || 6.7|-44 14.5 
a |t4as| 01 73/180 5 | -2) 16 || 9.8] 0.9 18,1 
M |190] 42|]116] 27] 20 | -4| 10 |{144] 3.5 23.4 
G |18.2] 84|133] 23] 12 | -1] 3 [|15.1| 5,6 23,8 
L_|22.8|11.1|17.0] 28) 18 4| 12 |l103] 84 
A |210| 93|152/ se] 15 4| 24 |l185| 76 
s [193] e7/140|] 27| 3 2| 14 ||16,9| 7.2 
o |144]| 62/103] 22] 3 | -2| 10 ||azi] 3.6 
- N | 9.5|-20| 38/12] nm | -7] 26 |{ 75/-18 
D | 5.9/-6o| col 10) 3 |-14] 30 || 3,3/-37 a 
unso [13.5] 1,9| 7,7] 28 |28-vt1] -16] 19-1 |[108| 0.9 26 |27-VII 34 }26.VIT| -15 
O 15-M | . | 9-4] 13-VITI | 
ORTISEI SOPRABOLZANO 
(Tm) (1236 m s. m.) | (Tm) (900 m s, m.) (1206 m 
G |-41[-128[=85] 4| 29 |-16| 14 |[-40|-66|-53] of 1 f-10| 1 || 13]-6.2 
F | 3.4/101]-33| 10] 22 |-21] 9 | 49/-32] 09] 13] 24 | 121] 9 || 39-52 
Mm | s.8/-63] 13] 15] 31 |-13] e [ino 12] 6.6] 18] 26 | -5| 9 | 9.4 | .1.6 
A [158] 0.3 81f 18|/16 | -2f 7 [[145] 6.0[10,3] 21| 23 2|] 15 [[118] 26 
m f18.6| 2.5/10.6f 27] 19 | -9| 12 {{206]101]154/ 20] 19 | of 1 HWisa| sa] 
G |16.7| 6oliu4f 22] 20 | -4| 4 |{198| sol144] 26] 24 21 4 fici] 72 
L |21.2| 95/183] 28] 25 2| 12 W249|12.7!/188] 208 18 T| 13 Qisa]ina 
A |ez.e| 72/149] 20] 15 2| 25 |{256'136|196] 20! 5 9l 26 ||196/101 
s |20.8| 49|129] 25] 3 2| 14 20.2] 9o.s/149f 251 2 4| 30 162] 92 
O [10.6] 4.7| 7.7] 15 1! sf 12 MI6I| 81/121] 19] 1 3| 12 M119| 54 
N | 3.5]-42|-o4f 11] 16; -8|] 29 |{ 9-7] 2,3] Gol 14| 16 | -3| 20 asl 0,3 
D|0.s|-60|-27] s|.s -|-14] 30 || 60] 0.6) 33/10 24 | -6l 31 |{ 3.9|-1,5 
homo {115}-0.4| 5.6] 28 |15-WMK) -21| 9-11 ||14.2| 5.3| 9,8] 29] varii | -i1| 9-1 ||11.6| 3.1 
REDAGNO CARESER PASSO DEL TONALE 
(Tm) (1562 m s. m.) || (Tm) (2600 m s. m.) (Tm) (1850 m s, m.) 
e S1[110]-81] 5] 31 |-16] il |{-80[-146/113] 2] 30 |-19] 12 
lp 3,2/10.7].38f 9| 28 |-22| 9 |-66]121|-94l 3] 25 |-23] 9 
Im 0.3|-8.8|-43] 4| 23'|-16|. 9 |[-0.4|-89|-46]| 4| 30 |-16] 9 | 
A 3,0|-4.1/-05f 8| 23 | -8| 15 || 2.7]-37]-05f 6| 24 | -6| 15 
M 5.1|-1.9| 21{ 12] 26 |-10f 8 {| 7.7]-09| sf ief 2 |-n| 1 
e 3.6/-22) 0.6] 9| 29 '-12| 3 | si! 08| 29] 120 29 | -9! 3 
L 8.9| 2.6) Gal 18f 26 | -4{ 31 [l11,8] 44) sil 18) 24 o| 1: 
di 8.6| 19] 53] 14] 14 | -5| 23 Mio.6| 39] 73] 16) 13. | -1| 29 
is 5.6|-01] 27f 12] 1 | 6! 12 || 72] 26 «s[iel 2 -2| 2 
lo 17|-24|-04] s| 2 |.-8| 8 R1s|-o4[ 06 s| 12| #4] 31 
N 1,5/-5.8|-22f 6| 15 |-11f 1 |f 0,6|-48|-21] S| 15 | -11| 26 
D A| 1 1 -361-8.7]-62] 3] 5 |-19] 31 [|{-39|-7.5|-57] 2] 4 |-20] 31 
‘aan [12.0] 3.6] 7.8f 33 |23-vir] -15|] 8-17] 2.7] -43/-0.8] 16 |26-vir] -22] 9-11 || 2.4|-341-0,5] 18 [24-vit| -23| 9n 


28 


Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura È Anno 1953 


ii Temperature estreme nana i nignià estreme salino Temperature estreme 
max| min |dliur.| max| giorno] min] giorno mex min | diur.jmax| giornb| min | giorno |] max|min in max | giorno | min | giorno 
PROVES CLES MENDOLA 
(1414 m s. m.) || (Tm) (656 m s. m.) |{ (Tm) (1360 m 3. m.) 
G 30 | 12] 12 || 46 1] 30 [11] 14 || 39 #5 al 10] 28 (138) 15 
F 24. | «I7 9 83 lé | 24 |-13 9 4.0] -6.6| -1.3) 18| 23 |-16 9 
M 25 |-10] 9 {161 21) 20 | -£ 9 Ji 11.6] -23/ 488 18] 21 | -9| © 
A 23 | 3] 25 W165 22] 23 | o| 30 Huos| 25) ca zo 26 | 10 15 
M 26} | n || 218 28] 18 | 3 | 11 || 192) 62/127 sa| 190 | 4| n 
G 29 | 4 3 |{ 21.7 26 | 23 0 3 use) 69 11.3] 22] 28 | -3 3 
L 27 | 5| 12 || ser 28) 8 | s| 31 {236114 sal 26 | S| 12 
A 14 4| 23 || 243 28 uu 7 5 24 
S 1 2| 12 || 204 27 2 4| 12 24 
O 1|-3| 31 [169 25 f 0 9g 
N 17 | -6| 26 | 117 6| 17 | 4] 26 25 
D *luapb n 7.3 11 vl al a 
dano 27-VI) -17 | 9-11 || 16.2 29 | 18-V]|.13 | 9-1 9.11 
18-VI! | 
PAGANELLA | MEZZOLOMBARDO PIAN EEDAIA Aq 
(Tm) * ‘ (1850 m s, m.) |] (Tm) (215 m s., m.) { (Tr) (2044 m s.m.); 
G|-37-64/ 0 «| 31 |-10| 20 ff 35| 6-20 T7| 11 | 97-13 || 46/1240 A 60 29 (150 7° 
F |<231| 75] ad 6| 25 | 18 8 |{ 80 400 2.0] 16| 28 |.10 8 || -2.5| -87/ -56| 9| 22 |-21 9 
M | 3.0) -4.7| -09f 9] 30 | 10 e [174 21) 99] z| 2a | 11 2.3) -s.6-17 8| 30 |-11]| 13 
AT 68-01 34 9 1 | 6] 16 [197] 75/186] 25] 21) 4.08 [fl 44/14) 15] 9] 3 | 4] 15 
M | 10.7} 41) 7a ai8f 21 | -6 9 [25 10.1] 17.6] 32| 19 2| 10 || 9a) 11) sf 14] 10] 4| 2 
(6 | 90] 39 esta] 28 | | 2 |[231|131]181f 20] 25 2] 3 |{ 98) a.6 estial 28 | | 3 
L 5| 29 
A VTuaa 96 11.8) 18) 13 5 27.1] 13.9] 20.5] 2 13 9 | 23 {15.4} 71111] 22] 13 1| 23 
s | 109] 64) 871 17 2 a| 12 || 23.3j 13.2] 183] 30 1 9 | 12 || 13.0) 5.7] 04l 20 o| 12 
o | 58) 2.2) 40 9 1.|-5| 31 |{185) 8.7] 136) 29 4 3| 10 7.8| 24] 541} 13 1 |-1| 2 
nada osi vl dn] a 1 |[120] 0.2) 6al 16f 1) 3] 24 |{ 3.6) -74/ 19 | 13 {-12] 25 
D | -2.7] 5.1 -39] 3 Pl dl da T.4| -0.1| 3.71 10 2] -4| 31 |{ -2.9/-10.2) 66 3 1 |16| 23 


-B.I1 || 17.7] 6.2) 12.0] 33 | 26-VII) -10 | 8-1I 5.8} -1,3) 23] 25|2.VII|-.21| 9.11, 


. | PASSO DI ROLLE ì PREDAZZO 
(Tm) {1379 m s. m.) |{ (Tm) (1984 m sa. m.} {{ (Tm} (1020 m s. m.) 


18 |[ -3.5{ -#.0[ 5.84 sl -28 [-24] 13 |{ 24-91 54 5] 30 [14] 12 
y || -0.3) -6.7/ asl 9| 25 |-17 9 || 2.7) -8,3/ 28] 11 25 |.17| 8 
9 3.81 -3.6| 01Ì 8| 21 | -4 9 |{ 99-27) 2.715] 26 |-10 9 
19 | 70) 22| ad 12 ‘26 | /-6 | 18 |[1s} 17 687] 23 | 2] 30 
1l 9.9] 46 7,3) 16|. 25 | -5 11 |[180| 4.7) 114] 28| 18 | ..| n 
3 |final 55) 83Î 17] 30 | 5 4 || 16.6| 7.3] 12.0] 25|] 28 | -2 3 
16 || 160] 9,5] 128] 21] 26 | 4| 1 |l2165| 10.0 188! ee] 27 4| 12 
22,9) 6.3) 14.6 so] 13 | -1| 28 |{15.0) salus ail] 13 4 | 28 |[ 20.6] 89/148] 26| 14 | 2) 23 
19.6] 4.9] 12.2) 30 6 | -#| 14 |[11.7| 6.9) 9.3] 18 1 | 3] 12 |fit6 79/127) 24 2 | 1| 22 
13.7] 11 7.4 20 2 | -8 3 || 690 31) 50 13| 20 | +4 9 |{ 11.8) 44) sal 18 EST n 
11.2 .-5.7] 2,8 17| 10 | -12 62) 10) 22/11 m | | sé 
5,5) -6,6| -0,5] 12 4 |-16| 31 W$ 22) -3.5) -0.71 12 2 |-16| 31 1,6 -3,6| -1,0| 5 $ ls Di 


13.6] -1.6j 6.00 30| vari | -21 9-II 5,3) 15] 444 21 | 26-VII) 17 S.II |{ 11,31 1.5) 6,4] 29 | oT-VIT-17 | 8.IL 
13- WII 


2.0|-12.4) -5.2) 13] 29 | -18 
6.2)-13.8} -5.8f 16] 22 | .21 
9.5] -1.2) 1.1} 15 i |5 
12.1] -0.6| 5.8] 18) 23 | -5 
18.8] 3.4) 11.1] 29| 19 | -7 
188] 4.7 11.7] 23] 22 | -t 


13.7] 84 11.1} 17 18 11 || 27.3) 15,7] 21.5] 33 26 1] 13 17.8) 9.4| 13.6) 26 2 
23.4) 7.1] 16.3) 30 26 2 


s CZ01PrCOSPRHIO 
bi 
bi 
ba 
5 
È 
ne 
S 
© 
ba 
mm 


mer 


Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura St Anno 1953 


Media delle Media delle i Media delle 


Anso {13.01 4.2] 86 30|12-901I]| -14| 9-IT |{18,5| 95/140] 34|26-VII| -7| 17.I |[18.5| 8,8|13,7]| 35 [26-VII| -7| 16-I| 


temperature Temperature estreme ternperature Temperature estreme | temperalure Temperature estreme 
MESE | 
max |min {diur. max giorno |min |giorno || max |min |diur.l max] giorno | min | giorno || max |min {diur.l max| giorno |min | giorno 
CAVALESE ° CADINO DI FIEMME -W MONTE BONDONE 
(Tm) È (1014 m s, m.) | (Tm) (1150 m a. m.)|f (Tm) (1530 m as, m,) 
G | 2.3[-104]|-40[ 11| 30 .|-146] 12 Qf-11[-29[-45f 7| 31 |-12] 21 |{ 2:8]-7.2]-22] 18] 31 21 | 
F_| s.s[-ssf-L6f 4] -3-|-i17] 9 | 31|-7.2/-2.0] 200 24 |-16]) 9 || 5.2|-67/-0,7f 13| 20 9 
M |12,7|-31) 48/ an] 21 |[-10] 9 W| 9.5|-35| s0] 14] 26 | 9 | es/-.20| 28l 13|/-21 9 
A |150| 3.7] 93] 20| 22 1| 30 Rus] 20] cal is) 3 -7| 19 [108] 19| 6.2] 15| 23 15 
| M [20.3] 58/131] ao] 19 4 11 ||17.1| 43|10.7] 25). 21 4| 11 |{148| 49] 99] 23] 20 ll 
G |18.8]| 7.9|134] 25] 28 | -2] 3 [[16.6]| 6.5|116] 22] 20 | .2| 3 [145] 69|10.7] 20| 29 3 
L |e2.6/10.8|167] 28) 18 4| 12 |lze.e{ 94/1588] ee) 27 4| 12 |[i9.3|10.7[15.0] 24] 27° 11 
A [218] 91/155] 27) 6 3| 23 [21.1] 88|is0o] 27] id 3| 23 Îlzoo[10.1/181] 26] 14 29 
s |184] 7.3/12.9] 25 1 o 12 [fi81| 75/126| 25] 2 3| 14 |{15,7| 8.3]|120| 22] 2 12 
o [12.9] 3.7] 8,3] 19 2 4| 31 [124] 46 as|i8| 3 -2| 31 Rio] 46l 17] 16| 1 31 
N | 9.9|-31] 3,4] 16) 16 | 26 |o4 -17| 21] 1] 18 £| 27 || 9.7]-0.3] 47] 15) 16 26 
i D | 48-44] 0.2] 12] 2 | 14] 31 || 2.6/.28] 00] 7] 8 |-11] 31 |f 40/-22/ 09] 14] 7 30 
tane [13.8] 16] 7.7] 29|19-v | -17| 9-11 i 1.7| 6.7] 28|27-viij -16| 9-11 |{11.3| 2,3] 6.8] 26 [14-VITK 9.Il 
! SANT'ORSOLA i FOLGARIA | ROVERETO 
(Tm) ; (925 m s, m.) f (Tm) . (1168 m 3. m.)f| (Tm) tica (211 m s. m.) 
G | 31[-63[-16] 9| 31 [-10] 17 | 32/-44|-06] 18] 30 | -8] 11 || 3.7]-29[-01] 10] 26 ] #4] 14° 
F.| 88/-65| 12] 18] 27 |-121 8 || 5.3|-38| 08/15] 24 [14] 9 | 7.9|-19] 30| 14| 22 8| 9 
M |13.1} -1.6| 5.8] 18 3 -2] 9 Kioo|.10] 4.5 14 S| 7] 9 -Wiss|.21] 00 23) 20 3 15 
A |13.3| 3,9| 86 17 7 -2f 16 |[120] 34] 7,7] 15| 23 11 15 [{20,0| s.0[145|-24| 20 5| 18 
i M |192]| 49/121] ar] 20 -2] 13 |{17.3{| 6.8|121] 26] 19 | -3[ n las 12.2|190] sél 18 | sj 9 
G |[191| 7.,8[135] 25] 13 -2| 3 |{17.5| 88/132] 23| 29 -3| 3 |f25.1]13.5|103] 31| 2% si 3 
L |21.9|11.8|16.9! 27] 28 sl mn {222/118 17.0] a7| 27 6| 11 ||2o.0]169/2z0| 34] 38 12] 14 
A |eg1|10.8|164| 27) 16 6i 29 lil21.a!10,9|164] 26! 18 4a| 23 |{28.6/15.9|22,3f 32! 13 8| 29 
S [16.7] 9.1|13.9] 26] 3 SÌ 12 |[|19.5| 98|147[ 25) 2 4| 12 |{24.2[13.7|190] 31 8| 12 
O |14.5] 60/1034 20 3 | 1] 51 [[140] 74|107] 19) 3 1| 9 |{17.8|10.8|143]| 25 2 4| 9 
N |11.6|-0.2| 5.7] 16 5. 5] 26 [104] 17| Gal 16) 17 -5| 26 WiI0.7] 19) 6.3] 16 6 -3| 27 
D | s9|-14) 29] 120 2 | -6l 24 | 61/03] 32/131 3 | -9f 31 fl 7.6] 17] 47f | 16 | -3| 29 
fano [14.3] 3.2] 88 27) varii | -12] 8-11 [13.3] 43] 88] 2727-vit| -14] 9-11 {18.0 7.7|129] 34|18-v | 8] 14-I 
- | | 18-VII|) . | 9-II} 
i | | a 
| RONZO | VERONA | MARZANA 
| (Tm) (974 m a. m.) | (Tm) (60 ms. mi.) {{ (Tr) (135 ms. m.) 
G_|25|-54/-15] 9| 29 -9|] 14 | 50|.18| 16| 8| 26 -7| 17 | 623/-13] a.5f 10] 26 |--7] 16 
F_| 53|-47| 03f 14] 25 |-14] 9 || 7.8/-13/ 3.3] 13] 28-| -6[ 10 || 91|-07/ 42| 17] 28 | -5j 10 
m |10.3]-10] arl 14] (5 | -6| 9 [[15.0] 2.7] 89] 20] 26 -1| 12 ||160| 3.6| 98] 21| 24 -2| 15 
A |12.7] 46| 87] 17) 28 1) 30 |[199|100]15.0] 23| 22 7] 1 |{193]| 9,3|143] 23 3 7| ? 
lm |174]| 79]127] 25] 18 2] 11 |[246|13.3{189] 33] 25 -8| 9 |[242|125]184] 33 19 6| 8 
co |16.7] 8.2|12.5] 21] 24 -3| 3 |[25.5/154/20.5] so| 30 10] 3 |{25.2'132/192] 30! 300 si 1 
“| Lr [213|122]1ea] 26| 27 7| 12 |[30.1|193|2z47| s4| 26 14| 12 |zon|17r.6|2zs4l 368) 26 | 13) 20 
I 4 |2era]115]165] s0| 12 6| 23 |{29.0/18.3|239] 32] 213 -| 12) 23 [[2&0]17.1|226} 31] 13 u| 23 
s [180] 90.7/13.9] 24] 1 S| 21 |{24.7|160]20.4| 31 2 11 12 |{247|149/198] 32] 2 9 12 
o |137| raifi0.4]f 20] 3 0|] 31 |[198|13.6/16.7] 25] 2 | 8| 11 {{200{128]164] 25| 1 7| 10 
n [10.4] 08] sé 17} 24 | -4] 26 [fina] 40] no] 18] 1 | -1| 18 [[112] 29) 7a] 17] 5 Li 4 
D|60|-01| 30] 12] 1 -8| 31 || 9.2] 44| 6.8] 12) 10 | -3| 30 || 88/ 41) 65[ 13/ 8 | -3| 29 
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Tabella II. — Valori medi ed estremi della Sco dest 


Media delle 
lem peralure 


Media delle 


temperature Temperature estreme 


= 


Temperature estreme 


=== 


Media delle 


‘ Anno 1953 


‘l’emperature estreme 


——rr rp »p t—Pr —_——————_1zm7TTE+{.{..« -.|I!-" r—_—__—_—'_rT—_————————————————————————T |. —_=zss---= I 


max min (dis | max| giorno| min | giorno max! min I max bussa pasta | loose 
COLOGNA VENETA MONTAGNANA 
(Tr) (24 m s, m.) |{ (Tm) (14 ms. 
48-19 15 9 26 | #0 22 |{ 471 SsiLi S| 2#|{ 11 2° 
8.0] -1.7] 3.2] 16) 28 | -8 9 7.0) -2.7] 2.2) 15) 28 | 9 
15.6] 1.01 8.3) 22] 26 | -4| 10 |{ 16.3] -08| 780 22] 26 | -5 
19.7] 8.7) 14.3] 24| 23 |5]| 21 |{ 20.3] 82/142] 25] 24 5 
24,3) 11.7) 18.0) 32| 19 12 .{ 25.0! 11.9] 185] 33] 20 5 
26.1) 14,4 20,3} 30] 29 7 3 |{ 25.8] 13.9] 19,8] 30] 25 3 
29.4] 17.2) 23.3] 34] 27 | 13] 12 |{ 20.7] 17,6 249] 38) 27 | 11 
20,2] 16.9, 23.1] 33 a, | 29 || 29.3j 15.9) 22.6] 33] 13 | n 
25.0/ 15,0) 20,0) 31 1 | 9] 12 || 25,4) 16.0] 20,2] 33 3 
19.9] 12.9) 16.4] 25 1 5 | 11 || 20.0! 12.3! 16.2] 25 2 
10.3] 3.3) 6,8f 17 1|-3| 26 9.6) 24) 6.0) 16 v | 
9.1ì 461 6.8] 13 8 | 3 30 84 350 60012] ‘9 | 4 
18.5| 8.5) 13.5] 34 |27-vII -8| 9-11 |[ 18.5] 7.9 13.2] 35 (27.vI:| 0 
(Sl A 
CA” DI DAVID | BADIA POLESINE 
(Tm) (49 m s, m.) || (Tm) (11 m 3, 
3.7) -25) os 8] 27 -#| 22 |{ 44-21 122 8| 27 "a 
4.1] -2.8| 0.7 13 3 la 6 7.1) -2.2) 2.5] 15| 28 7 
18.0] 10) 9,50 22| 21 | -3 10 || 15.7] 0,6) 8. 22] 27 | 4 
20.6| 3,0) 14.8] 25| 24 6 21 || 20.4] 9.1] 148] 28) 25 3 
25.3] 12.7] 19,01 32] 20 6 || 24.4| 12.9] 18.7] 32| 20 5 
25.9) 12,4} 19,2] 20| 18 3 || 25,1] 144] 194] 30] 29 5 
29.8] 17,3) 23.6] 33) 26 | 1a 13 |l 20.7) 17.3] sassi sal 27 | 12 
28.1] 15.81 22.0] 31| 12 | 13 30 || 28.81 15,71 20.3] 32} 14 9 
24.6] 13,4) 19.0] 531 3 pi 12 25.7) 13.7) 19.7] 32 2 Di 
21.6| 12,5) 17.1] 25 ] 5 30 || 20.0) 11.7] 15.8} 32 3 3 
16,3) 1,9 9.1| 25 È [ud 26 Îl 10.3] 2,9) 6.6} 17 la 
10,71 3.0} 6.9] 15 & | 5 30 8.5| 3.1} S.6i 12 vil 
14.1] 7.8 13.5) 33 |26-vIl} -8 7 
SAN MARTINO DI VENEZZE | CASTELMASSA 
(Tm) (6 m s. m.) (Tm) (12 ms 
71 27 | #| 32 N46 -177 1 9] 27 | +6 
Es.l. #2 | *# 6 1.5] -08! 34 14) 26 |. -6 
22] 27 { .5} 10 {fisal 3.8 osl 22] 27 -l 
24| 24 3 4 || 20.0 10,0) 15.0] 24 5, 5 
31| 20 4 6 | 24.3] 13.5] 189] 33) 28 6 
29 | 25 3 3 || 25.2) 16.3| so.sf 31| 21 9 
as | 30 | 10] 20 |l so.2) 19.4 240) sal 27 | 15 
33 8 9| 30 || 294) 18.4] 23,0] 331 14 | 13 
33] 10 | 6 3 K{ 25.6 164 210) 33 sum 
23 1 4| 10 |} 19.7] 13,8] 16.8} 24 3 6 
15 1 | -5| 28 9,9) 4.3) 71 17 6| 1 
wi Dial ss 8,1] 5.3) 0.7 13 6 | -2 
35 |30-VI| -8]} 22.1 14.)] 34 |27-vIl -6 


9.9 
6-1I 


m.) 


m.) 


l4 


(Tr) 
4.2 
7.2 

14.8 

18.2 

22,3 

26.0 

80.0 

28.8 

25.6 

20,3 

10.0 
8.1 

18.0 


(Tm) 


» do 


7.0 
16,8 
22.5 
27.1 
27.2 
31.5 
29.1 
26.7 
21.7]: 
13.4 

0,2 


i 19.9 


-3.6 
4.0 
-0.9 
7,8 
10,7 
13,9 
16,7 
15.4 
14.9 
12.7 
3,2 
4.1 
7,6 


ROVIGO 
0,3 7 3 
L.él 16} 28 
7.0] 20) 26 
13.0] 22.| 3 
16.5} 29| 5 
20,0] 29 | 24 
234] 34 | 28 
22.1] 32] 13 
20,3) 32 1 
16.51 28| 15 
6.6] 17 | 5 
6.1] 13] 16 
12.8] 34 28-VII 


(T ms. m.) 


temperature 

max|min |diur.| max| giorno demi gi 
| MONSELICE 
(Tm) (0 ms. m.)| 

6.3 2 + 22 

6.1 27 | -6 

12.6 ae bal 

22.4 16 T 1ù 

T 

7 

10 

31 

8 

31 

29 

28 

22.1 

8.1I 


9-1I 


ISOLA DEL MEZZANO 


-1,5 
-}.7 


(3 ms, m)j 
-6| 22 
-fi si 
-} 10 
(i) 2 
6 1l 
8 3 
13 12 
12| 24 
9 12 
Li] 31 
-3 26 
-3 28 
-6 | -22-I 

T-1I 


rh 


Sezione B - PLUVIOMETRIA 


Abbreviazioni e segni convenzionali 


Pluviometro : e ‘ " ‘ . 7 , P 

Pluviometro registratore i ; ; 4 ‘ i i e Pe 

Pluviometro totalizzatore È ; i ; ; i «i 

Precipitazione silli . +. °°‘... 

Precipitazione nevosa |, . i i ; è ì * 

Dato incerto . ‘ i " ° : 4 È È FSE 
Dato mancante ì ; ì , è . ‘ i : . n 
Dalo-interzalato: . è Cu a. «a n» £ « « è PD 

TERMINOLOGIA 
1. — Altezza ai precipitazione (mm): quoziente del volume di acqua raccolta nel pluviometro 


(compresa, eventualmente, la neve sciolta) per l'area della superficie orizzontale dell'imbuto rae- 
coglitore. , 
2. — Giorno piovoso: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o 


superiore ad un millimetro. 


CONTENUTO DELLE TABELLE 


TABELLA I. — Contiene l’elenco e 
caratteristiche delle stazioni pluviome- 
triche che hanno funzionato nel corso 
dell'anno e per la maggior parte delle 
quali sono state pubblicate, nei « Bollet- 
tini Mensili », le osservazioni giornaliere. 


Le stazioni sono ordinate secondo la 
rispettiva posizione idrografica e quota 


sul mare, Per ognuna sono indicati: il 
tipo dello strumento, la quota sul mare, 
l'altezza della bocca dell'apparecchio dal 
suolo e l'anno d'inizio del funzionamento. 


TABELLA II, — Riporta i totali men- 
sili ed annui delle quantità di precipita- 
zione ed il numero dei giorni piovosi, 
osservati alle stazioni che hanno funzio- 
nato regolarmente durante l'anno, 


Per le stazioni per le quali mancavano 
uno o due totali mensili è stata colmata 
la lacuna mediante confronto con stazioni 
attigue ed analogamente situate: i valori 
‘così determinati vengono posti fra paren- 
tesi quadre. In base a questi dati è stata 
tracciata la carta - annuale delle piogge 
(allegata al presente volume). 

Per ciascuna stazione è riportato in 


grassetto il più elevato dei valori mensili 
ed in corsivo il più basso. 
TABELLA lil. — Per alcune stazioni 
dotate di pluviografo, riporta i dati rela- 
tivi ai valori più elevati delle precipita- 
zioni registrati, nell'anno, per 1, 3, 6, 12 
e 24 ore consecutive appartenenti o no 
allo stesso giorno. i 
Sono considerate le precipitazioni iniziate 
dopo le ore 0 del primo gennaio e quelle, 


eventualmente terminate dopo le ore 24 
del 31 dicembre,” 


TABELLA IV. — Riporta, per alcume 
stazioni, i massimi valori delle precipita- 
zioni verificatesi per l, 2, 3, 4 € 5 giorni 
consecutivi, appartenenti o no» allo stesso 
mese. Sono considerati solamente i pe- 
riodi il cui inizio cade entro l'anno anche 
se eventualmente sono terminati nell’anno 
successivo. 


TABELLA V. — Riporta, per’ alcune 


. stazioni, il’ valore, la durata e la data 


delle precipitazioni di maggiore intensità 
e di breve durata registrate dai pluvio- 


grafi.. \ 


TABELLA VI, — Riporta per i mesi 
da gennaio a maggio e da ottobre a di- 
cembre nei quali possono verificarsi pre- 
cipitazioni nevose: 

a) le altezze in centimetri degli strati ne- 
vosi sul suolo presenti nell'ultimo 
giorno delle tre decadi mensili; 

b) il numero dei giorni nei quali si sono 
avute precipitazioni nevose; 

c) il numero complessivo dei giorni di 
permanenza della neve sul suolo. 


TABELLA VII — Riporta per gli interi 
bacini imbriferi e per le loro parti più 
importanti, le altezza di afflusso meteo- 
rico mensili ed annue, espresse in mm 
ed i corrispondenti contributi medi in 


 Lfs.kmî. 


Il contributo mensile più elevato è 


stampato in grassetto e quello più basso 
in corsivo: 


CONSISTENZA DELLA RETE PLUVIOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1953 


LTITUDINE: 
m 


Tabella I. — Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche 


« BACINO E STAZIONE 


BACINI MINORI ‘ 
DAL CONFINE DI STATO 
ALL'ISONZO 


{| Basovizza (1) 


Poggioreale del Carso (2) 


San Pelagio 

| Servola (3) 
Trieste (4) 
Monfalcone (5) 
Barcola (6) 
Alberoni 

Noghere {bonifica} 


ISONZO 


Uccea (7) 
Gorizia (8). 
Musi 
Vedronza 
Ciseriis 
Cergneu Superlore 
Attimis 
Povoletto 
Pulfero 
Drenchia 
Clodici 
Montemaggiore 
|| Cividale (9) 
San Volfango 


Tipo 
_ dell'apparecchio 


: (0 MI: ME 


9: 2 
La | 


Cuota sul mare 


Altezza 
dell'apparecchia 


della 


Anso dell'inizio 
oersrvazioni 


1924 
1922 
1921 
1921 
1918 
1919 
1920 
1925 
1953 


BACINO E STAZIONE 


DRAVA 


Sesto {10} 


Camporosso in Vabcanale (11) 


| Tarvisio (12) 


Sauris (16) 

La Maina 
Ampezzo (17) 
Collina (18) 
Forni Avoltri 
Pesariis 

Chialina (Ovaro) . 
Villasantina 


“-—-—________—_—__ÒÈÀeee.-_ T2_—1_____________________—___-——— 


| Zovello 

Timau 

Paluzza (19) 
AVOSACCO 

Paularo (20) 
Tolmezzo (21) 

| Malborghetto (22) 
Bagni di Lusnizza 
Pontebba (23) 
Chiusaforte 


Saletto di Raccolana 


Coritis — 


Oseacco 


Cave del Predil (13) 


TAGLIAMENTO 


Passo di Mauria (14) 
Forni di Sopra (15) 


Tipo 
dell'apparecchio 


Chsota sul maro 


310 
806 
751 
901 


Anno 1953 


« 
Lil 
È 
Fi 


dall'apparecehdo 
sul suolo 
m 


1.70 
1.70 
1.70 

1.70 


1.70 
0.00 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70° 
1.70 
1.70 


Anno dell'inizio 


della 
onssrrazioni 


| 1910 


1911| 
1911 
19423 
1923 || 
1920 
1911 
1911 
1911 
1909 
1916 
1911 
1911 
1914 
1911 
1910 
1921| 
1959 
1910 
1914 
1914 
1925] 
1926 


(1) Funzionò anche dal 1885 al 1922, (2) Funz. anche dal 1885 al 1906. (3) Funz. anche dal 1898 al 1899 e dal 1902 al 1914 (4) 
Funz. anche dal 1841 al 1917, (5) Funz, anche dal 1882 al 1893: dal 1895 al 1900; dal 1904 al 1908; dal 1911 al 1913, (6) Funz 
anche dal 1890 al 1918. (7) Funz. anche dal 1910 al 1915. (8) Funz. anche dal 1782 al 1787; dal 1834 al 1937: dal 1870 al 1915; 
cal 1919 al 1944. {9) Funz, unche nel 1876 e dal 1911 al 1915. (10) Funz. anche dal 1895 al 1897 e dal 1900 al 1915. (11) Funz. 
anche dal 1853 al 1915, (12) Funz. anche dal 1895 al 1915.. {13) Funz. anche dal 1864 al 1918. (14) Mancano le osservazioni del 
periodo 1944-1945. (15) Funz. anche dal 1875 al 1876. (16) Funz. anche dal 1886 al 1892, (17) Funz, anche dal 1875 al 1885. (18) 
Funz, anche dal. 1875 al 1876. (19) Funz, anche dal 1875 al 1876. (20) Funz. anche dal 1875 al 1876. (21) Funz. anche dal 
1874 al' 1879, (22) Funz. anche dal 1895 al 1901; dal 1904'al 1906 e dal 1910 al 194. (23) Funz, anche dal 1874 al 1833. 


Tabella I, — Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche ; — Anno 1953 


a Ri 2 | a a £ 

- a i RE z è | E «$3 € E 

BACINO E STAZIONE si iji*[iii]  BACINOE STAZIONE i | Fe |Faselggi 
ì <i1 |: Fila if]; 

E t |a tia [3°] ° 


(segue) PIANURA FRA ISONZO 


Î 
(segue) TAGLIAMENTO | da i 
Resia (1) ‘Pr |380 |1.70 |1920 E TAGLIAMENTO 
Diga di Alba PÒ |eso 18.00 |1932 {Grado ‘© i Pr 2 |170 | 1920 
Moggio Udinese Pr .|337 |1.70 |1932 |{Marano Lagunare Pr 2 | 8.00 | 1910 
“al Pr 230 1.70 |1909 Bonifica Vittoria ({idrov.) Pr 1 1.70 1939 
auizini a gi ol i e i] Moruzzo P 264 | 170 | 1923 
Da Basiliano | P 77 | 1.70 | 1928]f 
| Alessio Pr |197 |170 |I1911 llsan Lorenzo di Sedegliano |P 64 {1.70 | 1923|| 
| San Francesco ‘ |pPr |897 |1.70 |1915 ||Coaroipo. Pr 44 |1.70 | 1919 
‘ San Daniele del Friuli ‘ Pr |252 !170 |i910 |{ Artis (9) Pr | 12 |1.70 | 1028 
| Pin > 201 170 1920 | Rivarotta P T |1.70 | 1925 
| | j Latisana (10) Fr T |170 1919 
| Clauzetto Pr 563 |170 |1915 | 
Travesio (3) P 215 ‘1,70 |1939 
| | LIVENZA 
Spilimbergo  - ‘P 132 |1.70 |1920 | 
|lsan Martino al Tagliamento | P 70 li.70 |1936 || orgazzo. 53 | 1.70 | 1925) 
5 | Aviano (1}) 159 |1.70 | 1909] 
{Sacile (12) 24 |1.70 | 1910 
PIANURA FRA | i 
| Frasseneit 564 | 1.70 | 1915 
| 


| ISONZO E TAGLIAMENTO . 
{Tramonti di Sopra 411 |1.70 | 1921 


155 170 |i910 


P 

[Pr 

| Pr 

‘P 

Pr 
Tavagnacco Pi Campone P_|aso | 1.70 | 1915 
Udine (4) Pr |146 |1.70 |1909 Îlchievolis È sé lina 
MEnzario P 72. |1.70 |1913 |Poffabro Pr |516 |170.|] 1911 
Cormons (5) P 63 |1.70 {1920 |lCavasso Nuovo P_|301 {1.70 | 1909 
Pozzuolo (6) ‘P 62 |1.70 {1920 | aniago (13) Ipr |283 [170 | 1910 
CRNARARO P E 59 |1.70 [1923 ll Basaldella P_|ia1 | 170] 1911 
FERA P_| 38 |H70 [ISIS ll Cimolais (14) Pr |652 |170 | 1922| 
Palmanova (7) Pr 26 10.00 |1910 
Castions di Strada P 23 |170 [1913 |[9!98* a i ceri 
Rn » F° lesi [nia | parce |P 409 |1.70 | 1913] 
| san Giorgio di Nogaro (8) |Pr 7 |170 |1910 || Diga Cellina Pr |350 |1.70 | 1944 
Torviscosa Pr 5 |1.70 |1941 j{San Quirino P .116 | 1.70 | 1919 
Aquileia P & |170 |1920 | Formeniga P_|239 | 170] 194 


i 2 _/411n===———______________________ 


(1) Funzionò anche «dal 1912 al 1915, (2) Funz. anche dal 1884 al 1908. (3) Mancano le osservazioni del 1945. (4) Funz, anche 
dal 1803 al 1842 e dal 1867 al 1909, (5) Funz, anche dal 1910 al 1914, (6) Mancano le osservazioni dal 1943 al 1947. (7) Funz. 
unche dal 1881 al 1896, (8) Funz, anche dal 1909 al 1910, (9) Mancano le osservazioni del periodo 1944-1945. (10) Fun. anche 
dal 1884 al 1909; mancano le osservazioni del periodo 1944-1945. (11) Funz, anche dal 1884 al 1906, (12) Funz, anche dal 1885 
al 1886: mancano le osservazioni del periodo 19441945. (11) Fuunz. anche dal 1884 al 1906. (12) Funz. anche dal 1885 al 1886; 
mancano le osservazioni del 1945. (13) Funz. anche dal 1884 al 1910. (14) Funz. anche dal 1884 al 1885 e dal 1898 al 1910. 


=» 


® 


i 


Tabella I. — Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche 


Anno 1953 


BACINO E STAZIONE + BACINO E STAZIONE ‘ i 


= Tipo 
dell'apparstthlo 
sul suolo 
m 
Anno dell'inizio 


Quola sul mare 
na 
Alberia 
dell'apparecchio 
Tipo 
dell'apparecchio 
Quota sul murs 
m 
Anna dell'Iinkzio 
della 
csservazioni 


PIAVE — segue) PIAVE 
io Santa Croce del Lago (11) |Pr |409 [1.70 |1909 


Sappada | P__i217 [170 [1913 ||Ponte nelle Alpi P 404 {1.70 | 1910 

|| Cima Canale (1) P 200 j|i.70 |1931 |{Belluno (12) Pr 400 |1.70 | 1912 
Suabo Steranò dil'Gaion Pr |908 ji.70 |i910 |{Sant'Antonio di Tortal (13) {Pr {513 |1.70 |1927 
P.so di Montecroce Comelico | P_ [1400 ;1.70 19024 |[Arabba (16) P_|612 |170 | 1924 
Dosaleda i P_kss7 |170 1024 [|Andraz (Cernadoi) (15) PO #S20 |170 | 1921 
Misurina: Pr 760 |1.70 |1916 Malga Ciapela P 428 | 170 | 1946 
Argentlera i P gol 1953 ||Caprile Pr |023 |1.70 | 1921 

| Auronzo 1 Pr 864 1909 i Alleghe Pr 979 |1.70 | 1921}{ 
lione (2) P 880 1910 |{Sala d'Aneghe P 880 |1.70 Li 
Scttocastello Pr 707 1941 {|Falcade (16) Pr 150 |1.70 1914| 
iii Falzarego (3) ì Pt 085 1936. Gares P 381 1.70 | 1925 
TERE (4) P 506 . |1931 |[Cencenighe P 773 |1.70 | 1919ff 
Cortina d'Ampezzo (5) Pr 275 1919 || Taibon PE: (eb: [10 (1959 
San Vito di Cadore P 011 1911 ||C01 di Pra Poe RIE [4-10 [I] 

||Perarolo di Cadore (6) Pr 532 1924 Agordo (17) DA GIL (1:30 [1024 

| PRONTE ii soli 1927 || Frassen® Pr 082 |1.70 | 19935 

Passo di Cereda P 378 |1.70 | 1925 
{i Longarone (8) P ATA 1909 A 
Gosaldo Pr Rial |1.70 | 1921 

re È da TORE | Sospirolo (18) P 1454 (1.70 | 1921 
GOppE 103 ì Sf 1924 llCesio Maggiore P__|asa |170 | 1924Îf 
Mareson li Zoldo (Pianazì |F 260 1910 Passo di Croce d'Aune P 045 |1.70 | 1925 
Forno di Zoldo Pr |843 1914 liPedavena (19) Pr |359 |170 | 1931] 
Fortogna Pr |435 1923 |lseren del Grappa (20) Pr |387 |170 | 1922 
Val Gallina . Pr |730 1950 [lFeitre (21) P_|280 |1.70 | 1900 
Soverzene Pr |390 1923 | Milies P 685 |1.70 | 1941 
Bosco Cansiglio (10) Pr (11:3 00 1922 || Fener | Pio 177 | 1.70 | 1910 

| Chies d'Alpago P. | 705 1910 ||Valdobbiadene P 280 |1.70 | 1941|[: 


(1) Funzionò anche dal 1925 al 1927, (2) Funzion- anche dal 1910 al 1911, (3) Funs. anche dal 1921 al 1926 (4) Funz, anche dal 
1895 al 1915, (5) Funz. anche nel 1881 e dal 1884 al 1910. (6) Funz, anche dal 1909 al 1917. (7) Funz. anche dal 1921 al 1926. 
(8) Funz, anche dal 1886 al 1896 e dal 1898 al 1909, (9) Funz. anche dal 1875 al 1876%e dal 1881 al 1917. (10) Mancano le ns 
servazioni dal 1945 al 1946. (11) Funz, anche dal 1886 al 1890 (di priprietà S.I.V.). (12) Funz. anche dal 1875 al 1909. (13) 
Funz, anche dal 1908 al 1915, (14) Funz, anche dal 1896 al 1907; nel 1909; dal 1911 al 1915. (15) Funzs, anche dal 1896 al 1915. 
{16} Funz, anche dal 1913 al 1914. (17) Funz. anche dal 1875 al 1876: dal 1884 al 1885; nel 1887; dal 1890 nl 1895. (18) Funz. 
unche dal 1909 al 1914, (19) Mancano le osservazioni dal 1943 al al 1952. (20) Muncano le osservazioni del 1930, (21) Funz. anche 
dal 1875 al 1881 è dal 1887 al 1909. 350$ 


Tabella I. — Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche 


Anno 1953 


———AAaw——=—ru_n———rrr_=y+===<=wmT c=—«xct::  T => -—7—7— 
5 DI 
4 
OLI 
‘ 


(segue) PIAVE 
Possagno (1) 

| Cison di Valmarino 
| Pieve di Soligo 


PIANURA FRA 


TAGLIAMENTO E PIAVE 


‘San Vito al Tagliamento (2) 


| Pordenone 


Brugnera 


|| Azzano Decimo 
| Sesto al Reghena 


Portogruaro (3) 
Bevazzana (idr, IV bac.) (4) 
Concordia Sagittaria 
Villa 

Caorle (5) 
Bandoquarelle 

Oderzo (8) 

Fontanelle 

Motta di Livenza 7) 
Chiarano 

Fossà 

Fiumicino 

San Donà di Piave 
Chiavica Agazzi 
Boccafossa 

| Staffolo 

Termine I 
| Torre di Fine 


Pr 
Pr 
P 


Pr 


FFFEFFELAZELE 


329 
261 
133 


to to i n © È» è» È «+ © 


1.70 
1.70 
1.70 


1.70 
1.70 


‘|1.70 


\1.70 
1,70 
1.70 
1.70 
1.70 

:1.70 


170 


1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 

.T0 
1.70 
4.00 
1.70 


| Pergine (9) 


|| Malene 


{Pieve Tesino (11) 


BRENTA 


| Vetriolo ‘ 
| Levico (Lido) (8) 


Centa 

Tenna 

Borgo Valsugana (10) 
Pontarso 

Bieno 


Cesta Brunella 


San Martino di Castrozza (12) 
| Tonadico 
San Silvestro 
Caoria (13) 

| Canal San Bovo 
Pedesalto 

Arsiè (14) 

Cismon del Grappa 
Monte Grappa (15) 
Foza (16) 


Campomezzavia 

Rubbio (17) 

Oliero 

Bassano del Grappa (18) 
Asolo (19) 

Loria 


Pr 


MIO e: n: RO e I CI e n e Ne n e Meg 


a , È; Li o -|o I) 
tt |. [1 I te |# I 

6h A a LI nes = a FI Ant Ri [4 = Ki A î 
è |a 83 |cSil 253 [33 


1.70 
1.70 
1.79 
1.70 


| 1.70 


1.70 


1.70 


1.70 


170. 


1.70 


[1.70 
170, 


1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 


|a1.70 


1.70 
1.70 


1.70 


1.70 
1,70 
1.70 
1.70 


1.70 


(13 Mancano le osservazionidal 1917 al 1922. (2) Mancano Je osservazioni dal 1945 al 1947. (3) Funz, anche dal 1889 at 189] 


e dal' 1907 al 1909, (4) Mancano le osserv 


(7) Mancano le osservazioni del 1945. 


1876 al 1886 e dal 1909 al 1915 (11) Sostituisce la stazione di Castel Tesino che 
1895 al 1915, (13) Fun. anche dal 1875 al 
1887 al 1909. (15) Mancano le osservazioni d 


((18) Fans. anche dal 1874 al 1909, (19) Funz. anche dal 1888 al 1899 e nel 1911. 


1880: dal 1896 al 1906; nel 1909 e dal 1911 al 1915. (14) Funz, anche nel 
al 1945 al 1946, (16) Funz, anche dal 1911 al 1916, (17) Fuinz. anche dal 1886 al 1891. 


% 


azioni del 1945. (5) Funz, anche dal 1902 al 1905. ($) Funz, anche dal 1887 al 1915. 
(8) Funs. anche dal 1903 al 1915. (9) Funz. anche dal 1888 al 1915, (10) Fun, anche dal 
funzionò fino al 1941. (12) Funz, anche di 
1885 e da 


Tabella I, — Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche Anno 1953 


BACINO E STAZIONE 


dalla 


dacsrva zioni 


BACINO E STAZIONE 


Altezza 
dell'apparaechio 
sul suola 
Anno dell'inizio 
della 
csesrvazioni 
Tipo 
dell'apparecchio 
Abberza 
dell'apparecchio 
sul suola 
m 
Anna dell'inizio 


dell'apparecchio 
Cuota sul mare 


PIANURA FRA | (segue) PIANURA FRA 
PIAVE E BRENTA PIAVE E BRENTA 
LL Cavallino P 2 | 170 | 1923 
3-0 RSSRO 20 aa 1011 || Cè Pasquali crreporti) Pr 2 | 170 | 1943 
MORIRE va “i ssi lisa [iao San Ural di Lido (Veriezia)| Pr 2 | 1.70 1008 
Faro Rocchetta (7) P 2 1.70 1909 
Nervesa della Battaglia (2) | Pr 78 :1.70 |1924 Îl Chioggia si ella 
i Istrana PF 40 Î 1.70 |1924 . 
Villorba Pr 38. [1.70 |1924 
Treviso (3) Pr | 15 ki4o {1910]{  =—BACCHIGLIONE- 

Biancade P 10 1.70 |1923 
|| Saletto ai Piave P 9 |1.70 |1919 Îl7avarone (8) Pro hiri |L70 | 1010 
| Portesine (Idrovora) Pr 2 |170 |1934 Tonezza Pr 995 [170 | 1904 

Lanzoni (Capo Sile) Pr 2 {170 1931 
Cortellazzo (Cà Gamba) Pr slo: lane || e È e [Gel] AB 
lesolo (4) P 2 |170 [1910 [{9A80 (10) Pr |999 |170 | 1910 
| Cà Porcia (Idrov. Il bar.) | Pr 2 [1.70 |1930 ||Posina (11) Pr | 544 |170 | 1911 

Cartigliano P 88 |1.70 J1911 || Treschè Conca P_ [1097 |1.70| 1921| 

|| Cittadella Pr 49 |1.70 |1934 [Velo d'Astico La P 362 | 1.70 | 1919) 
Castelfranco Veneto (5) Pr 44 |1.70 |1921 || Cogollo del Cengio (12) Pr 250 | 170 | 1924 
Villa del Conte P 28 |1.70 |1923 |{Calvene Pr |zo1 |1.70 | 1911 
Piombino Dese Pi, 24 |1.70 |1923 ||Crosara (13) ; |B 417 | 1.70 | 1909 
Mazzanzago P 22 |1.70 |1923 || Breganze P 110 | 1.70 | 1911 
Curtarolo P 19 [1.70 |1919 || Sandrigo P 69 |1,70 | 19191 
Mirano o P 9 170 |1911 ||Quintarello (14) P 32 {1.70 | 1909 
| Mogliano Veneto P 8 [170 1934 {|Fian delle Fugazze Pr 157 |1L70 | 1925 
Stra ; Pr 8 |170 |1910 |{Staro Pr .|632 |1.70 | 1919 
Campoverardo (Fossò) Pr 5 .|1.70 |1929 ||Ceolati (15) * Pr 620 0.00 | 1926 
Mestre (6) Pr 4 ‘1.70 1914 {Schio (16) Pr |234 5.00 | 1909 
Gambarare P 3 :170 |1924 || Thiene (17) i P__|147 [170 | 1910 
Rosara di Codevigo Pr 3° |1.70 1929 WIsola Vicentina E 80 | L70 | 1912 
Zuccarello (idrovora) Pr 2 |L70 |1939 |{Vicenza (18) ©" Pr 42 |1.70 | 1905 


(1) Funzionò anche dal 1891 al 1894 e dal 1900 al 1909, (2) Funz. anche dal 1909 al 1915. (3) Funz, anche dal 1859 al 1910. 
{4) Mancano Je osservazioni del 1945, (5) Funz, anche dal 1875 al 1911, (6) Funz. anche dal 1911 al 1914. (7) Funs, anche dul 
1771 ala 1797; dal 1800 al 1814; dal 1868 al 1879; dal 1882 al 1893; dal 1886 al 1887 & dal 1908 al 1915. (8) Funs. anche dal 1895 
al 1911. (9) Funa, anche dal 1874 al 1909, (10) Funz, anche dal 1875 al 1888; dal 1890 al 1891 e dal 1909 al 190. (11) Funz. 
anche dal 1874 al 1883. (12) Funz, anche dal 1912 al 1915. (13) Funz, anche dal 1866 al 1889; dal 1891 al 18% e dal 1898 al 1909, 
(14) Funz, anche «dal 1884 al 1909, (15) Funs. anche dal 1878 al 1908. (16) Funz, anche dal 1873 al 1909. (17) Funz, anche dal 
1881 al 1894, (18) Funz, anche dal 1858 al 1909, d et 


BACINO E STAZIONE 


Tipo 
dell'apparecchio 
Quota sul mara 


| 

| 

AGNO . GUA' 
| i i 

| 


Lambre d'Agni Pr |846 
Rovegliana — P 596 
Recoaro (1) Pr |445 
Valdagno (2) P 295 
| Castelvecchio P 802 
| Brogliano P 172 
| i 
| ALTO ADIGE 
lsan Valentino alla Muta (3) | Pr 500 
|| Monte Maria (4) {Pr {1335 
| Slingia P 726 
| Tubre (5) P 270 
| Mazia (6) P 550 
Solda di Dentro (7) P 7-0 
Trafoi (8) P 54B 
ll Prato allo Stelvio (9) ‘P |927 
| Silandro (10) Pr |706 
| Ganda P 1257 
Ciardes Pr 562 
Maso Corto Pr 014 
Vernago Pr 700 
Casera di Fuori Pr 676 
|| Rattisio P_|seo 
|| Tel P 518 
Plan in Passirio (11) P 1700 


——— 


«i 


(1) Funz. anche dal 1875 al 1915, (2) Funz. anche dal 
1897 al 1915 e dal 1922 al 1951 a Resia. (4) Funz. anche dal 
dal 1895 al 1915, (7) Funz. anche dal 1864 al 1886; dal 1895 


® ME 


Altezza 
dell'apparecchio 


nm RE 


‘1.70 

1.70 
11.70 
1.70 
(1.70 
‘1.70 


1.70 
‘1.70 
| 1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 


{1.70 


1.70 
1.70 
1.70 


Anno dell'inizio 
dalla 
oanerrazioni 


(segue) ALTO ADIGE 


Talle di Sopra 
Plata (12) 

San Leonardo (13) 
San Martino {14} 
Merano (15) 
Sant'Elena (16) 
Santa Valpurga . 
Pavicolo (17) 
Meltina 


Tesimo (18) 


Andriano (19) 


Terme Brennero (20) 


| Fleres 


Vipiteno (21) 
Alla Discesa 
Prati 

Ridanna (22) 
Landro (23) 
Dobbiaco (24) 


San Vito In Hraies (25) 


Monguelfo (26) 


S.ta Maddalena in Casies (27) 
Anterselva di Mezzo (28) 
| Rasun di Sotto (29) 


San Giacomo (30) 
San Giovanni 
Campo Tures (31) 
Riva di Tures (32) 


i Tipo 
dell'apparecchio 


Ne E E: ONE CR O I e e CU ce 


v 3 


P, 


ti to: ti: a: N: NE PL: 


Anno 1953 


cenarvazioni 


Anno dell'inizi 
della 


1400 | 1.70 | 1926 
1147 1.70 1923 
644 | 1,70 
588 |1.70 
319 | 1.70 
1536 | 1.70 
1264 | 1.70 
1165 | 1.70 
1153 1.70 
635 | 1.70 
284 | 1.70 
1309 |1.70 
1246 | 1.70 
945 |1.70 |. 1920 
1365 | 170 | 1931 
948 | 1.70 | 1929 
1350 | 1.70 | 1924 
1441 | 1.70 | 1920 
1250 | 1.70 | 1921 
1351 .| 1.70 | 192 
1078 | 1.70 | 1920 
1398 | 1.70] 1925 
1296 | 1.70 | 1925 
1030 | 1.70 | 1926 
1192 | 1.70 | 1920 
1011 |.1.70 | 1923 
890 | 1.70 | 1920 
1600 | 1.70 | 1920 


1874 al 1884; dal 1886 al 1882 e dal 1901 al 1909. (3) Funs. anche dal 


1895 al 1915. (10) Funz, anche dal 1895 al 1915, (11) Funz, anche dal 1855 al 1857; ‘dal 1895 


1859. (13) Funs. 


1857 al 1915. (5) Funz. anche dal 1855 al 1884. (6) Funz. anche 
al 1915. (8) Funz. anche dal 1895 al 1915, (9) Funz, anche dal 
al 1915. (12) Funs. anche dal 1857 al 
anche dal 1895 al 1915, (14) Funz. anche dal 1861 al 1885; «al 1895 al 1899 e dal-1907 al 1910. (15) Funz. 


. anche dal 1854 al 1856: dal-1867 al 1874 e dal 1895 al 1915. (16) Funz. anche dal 1897 al 1915, (17) Funz. anche dal 1905 al 


1907; dal 1909 al 1912, (18) Funz. anche dal 1909 
anche dal 1878 al 1913. (21) Funz. anche dal 1868 


anche dal 1895 al 1915. (24) Funz. anche dal 1869 al 


anche dal 1895 al 1915. (27) Funz, 


anche dal 1895 al 1913. (30) Funz. anche dal 1896 


anche dal 1895 al 1899; dal 1910 al 1915, (28) Funz.- anche 


al 1915. (19) Funz, anche dal 1896 al 1906. (20) Al Passo del Brennero funs. 
al 1874 e dal 1896 al 1915. (22) Funz. anche dal 1909 al 1915. (23) Funs. 
1871; dal 1877 al 1915. (25) Funz. anche dal 1897 al 1915. (26) Funs. 
dal 1895 al 1915. (29) Funz. 
al 1909. (31) Funz. anche dal 1896 al 1915. (32) -Funz. anche dal 1894 al 1915. 


A 


L [A 5 2 2 E z 
34 [osa (n È | | E îz ® 
BACINO E STAZIONE Si | ie |fase|s3? BACINO E STAZIONE 23 | ie =2È 
Pa Za_ Va = FÉ di 
sca lt [set Pi È dd 3 
S| e s|ò i 


segue) ALTO ADIGE — MEDIO E BASSO 
Lappago (1) Pr |435 170 |1923 || ’@’’ADIGE 
Selva dei Molini P_liz30 {1.70 |1920 

San Lorenzo in Pusteria Pr 813 |170 |1926 |Redagno (14) 


Corvara A P 1558 {1.70 |1924 lisan Nicolò di Caldaro (15). 

can Cassiano (2) P 1545 1.70 |1923 Bronzolo (18) 

| Longiarù P 1396 |1.70 |1923 Salorno 

San Martino in Badia (3) Pr 3117 JL.70 [1920 Îlpeio (17) 

Longega (4) P_fioso 170 |1920 Î{careser 

Fundres (5) Po f159 l1.70 1923 |lLa Mare 

Vandoies di Sotto (6) P 873 |1.70 [1923 ll pont 

Valles P 354 |1.70 |1923 llPasso del Tonale 1.70 | 1922 
Luson (7) P 972° |1.70 |1923 |lmezzana 1.70 | 1919 
Bressanone (8) Pr |560 [170 1920 limalè (18) Ò 1.70 | 1919 
Lazfons (9) P 150 |1.70 |1923 ll proves (19) 1.70 | 1923 
Ortisei (10) Pr 236 |1.70 922 |lCles (20) 1.70 | 1919 
Ponte Gardena (11) P 490 |170 |1920 Fondo (21) 


1.70 | 1919 


Fiè P 900 |1.70 |1923 {Mendola (22) 1.70 | 1919 
Soprabolzano P 206 |1.70 1930 Îlsanta Giustina 1.70 | 1952 


Cardano Pr |&&4& |L7O (1921 lIDenno 1.70 | 1919 


Nova Levante (12) Pr 178 [1.70 (|1920 |/Paganella 1.70 | 1931 
Riobianco  . P_ {350 |1.70 [1921 ||Spormaggiore 1.70 | 1919 
Sarentino (13) Pr 866 |1.70 |1921 Mezzolombardo 1.70 | 1919 
Bolzano: Pr |254 ]|1.70 |1919 |lZambana 1.70 | 1924 


1.70 | 1923 
1.70 | 1919 
1.70 | 1919 
1.70 | 1922 
1.70 | 1920 
1.70 | 1929 
1.70 | 1929 
1.70 | 1928 


{1} Mancano le osservazioni dal 1946 al 1947. (2) Funz, anche'dal 1895 al 1915. (3) Funz. anche dal 1895 al 1915. (4) Funs. 
anche «dal 1895 al 1915. (5) Funz, anche dal 1903 al 1915. (6) Mancano le osservazioni del 1944, (7) Funz. anche dal 1897 al 
1899: nel 1901; .dal 1912 al 1915, (8) Funz. anche dal 1878 al 1915. (9) Funz. anche dal 189% al 1899; dal 1901 al 1915. 
(10) Funzionò anche dal 1897 al 1908. (11) Funzionò anche dal 1884 al 1915. {12) Funzionò anche dal 1880 al 1895; dal 1910 
al 1915. (13) Funzionò anche dal 1908 al 1915. (14) Funzionò anche dal 1892 al 1915, (15) Funzionò anche dal 1892 al 1906 
e dal 1909 al 1910. (16) Funzionò anche dal 1896 al 1915. (17) Funzionò anche dal 1882 al 1915. (18) Funzionò anche dal 1881 
al 1892; dal 1895 al 1915. (19) Funzionò anche dal 1895 al 1915. (20) Funzionò anche dal 1896 al 1915. (21) Funzionò anche 
dal 1895 al 1915. (22) Funzionò anche dal 1892 al 1915. 


Tabella I. — Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche 


(segue) MEDIO E BASSO 
ADIGE 


Pian Fedaia 
Mazzin 
Moena (1) 
Passo di Rolle (2) 
Paneveggio 
Predazzo 
ll Cavalese (3) 
Cadino di Fiemme 
' Anterivo (4) 
Pozzolago 
Lavis 
Monte Bordone 
Trento (5) 
Sant’ Orsola 
Piazze Piné (6) 
Aldeno (7) 
Folgaria (8) 
Piazza (Terragnolo) 
| Fochese 
| Rovereto 
|| Brentonico 
{Prà da Stua 
Ronchi 
Ala (9) 
Ronzo 


(1) Funs. anche dal .1894 al 1915. (2) 
1896 al 1915. (5) Funz: anche dal 1862 
anche dal 1901 al 1915. (9) Funz. anche dal 1879 al 1907 e dal 1910 al 1914. (10) 


1892 al 1915. (8) Funs. 


BACINO E STAZIONE 


Tipo 


dall'apparecahto 


I e 


'REEKEKREERE REM: 


S 


%) *d 


Cusia sul mara 


Abtezrà 
dell'apparecchio 


sel avolo 
e) 


 Aano dell'inizio 


chele 
osservazioni 


(segue) MEDIO E BASSO 
ì ADIGE 


Spiazzi di Monte Baldo (10) 


Belluno Veronese 


Dolcè 
AÎf 
San Fietro in Cariano 


Fane 

Verona i; 
Fosse di Sant'Anna 
Marzana 

Roverè Veronese 
Tregnago 

Campo d'Albero 
(Ferrazza 

Chiampo (11) 
Soave 


BRENTA E ADIGE 


‘ PIANURA FRA 
bici (12) 


{Padova (13) 
liPiove di Sacco 


[Bovolenta 


|Hanta Margherita di Codevigo 


Colle Venda 


Zovencedo 


BACINO E STAZIONE 


EI 


Tipa 
dell'apparecchio 


Pr 


Quota sul mara 


4 
12 


Anno 1953 

° |. 
1.70 "| 1909] 
1.70 | 1911 

1.70 | 1926]| 
1.70 | 1914 

1.70 | 1910; 
1.70 1911| 
2.00 1927 | 
1.70 1926 
1.70 | 1925 || 
1.70 | 1919 
lazo | 1910 

1.70 | 19250 
1.70 | 1925 

1.70 | 1922] 
1.70 | 1929 

1.70 | 1920 

1.70 | 1909 

1.70 | 1930| 
170 | 1011] 
1.70 | 1929 

170 | 1914|| 
1.70 1916 


Funz. anche dal 1880 al 1915, (3) Funz. anche dal 1882 al 1915. (4) Funz. anche dal 


‘al 1867 e dal 1874 al 1918. (6) Funs. anche dal 1907 al 1915, (7) Funz. anche dal 
"1015 (o) ; ar Pd anche dal 1909 


al 1915. (11) Funz. anche dal 1875 al 1881 e dal 1884 al 1892. (12) Funz, anche dal 1912 al 1916, (13) Fun. anche dal 


1725 al 1909. 


Tabella I. — Elenco e caratteristiche delle 


(segue) PIANURA FRA 
BRENTA E ADIGE 


Cal di Guà 

Lonigo (1) 

Longare 

tislemna Veneta (2) 
Albaredo d'Adige 
Montegaldella 

Lozzo Atestino (3) 
Bonavigo 

Noventa Vicentina (4) 
Montagnana 

Este 

Battaglin Terme 

‘|| Monselice 

Casal Ser Ugo 
Stanghella 

Bagnoli di Sopra 
Cona 


Cavanella Motte 


PIANURA FRA 
ADIGE E PO 
Villafranca Veronese 
Ca di David 
Zevio 


Isola della Scala 


BACINO E STAZIONE 


Li 


o 
“ 
ù 
[4 
z 
[a 
a 
= 
DI 
= 


—TT———.r rh; [9 4 cir i —_. 


Cugia nul mara 


stazioni pluviometriche 


Alterza 
sul suolo 


dell'apparsothio 


1.70 


1.70 
11.70 
11.70 


| 
1.70 


1.70 


1.70 
1.70 


, 1.70 


1.70 


.70 
1.70 
.70 


1.70 


1,70 


1.70 
1.70 


.T0 


1.70 
1.70. 
1.70 


1.70 


Anna dell'inizio 
dalla 
oggerazbo ni 


1911 
1923 
911 


1909 


BACINO E STAZIONE 


(segue) PIANURA FRA 
ADIGE E PO 


Bovolone - 

Sanguinetto 

Legnago 

Badia Polesine 

Torretta Veneta (5) 
Lendinara 

Botti Barbarighe 
Rovigo (6) 

San Martino di Venezze 
Pizzon 


|Parzano (idr. San Marco) (7) 


Roverbella (9) 
Nogarole Rocca 
Castel d'Ario co) 
Governolo 

Ostiglia 
Castelmassa (11) 
Ficarolo (12) 
Fiesso Umbertiano 
avanella Po 


astelnuovo Veronese (8) 
: del Mezzano 

Motta di Lama 

jBaricetta ; 
|Ca' Cappellino 
Val Moraro 


Ca' Mello (Porto Tolle) 


Pr 


Quota sul mara 
m 


HW 1 ti W co w o © 


Anno 


sul muolo 


Altezza 
dell'apparecchio 


1.70 
1,70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 


| 1.70 


1.70 
1.70 
1.70 
1.70 


1.70 


1.70 
1.70 
1,70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 


1953 


Anna dell'inizio 


1911 
1923 
1910 
1911 


(19024 


1911 
1928 
1909 
1910 
1911 
1928 
1911 
1923 
1923 
1910 | 
1911 
1911 
1924 
1909 
1909 
1911 
1937 
1938 
1928 
1910 


1950 


1940 | 


(1) Mancano le osservazioni del 1945 e del 1946. (2) Funz. anche dal 1883 al 1908. (3) Mancano le osservazioni del 1945 e del 19f. 
(4) Funz, anche dal 1875 al 1876; dal 1881 al 1888 e nel 189% (5) Funx. anche dal 1890 al 1915. (6) Funz. anche dal 1878 al 1915. 
(7) Mancano le osservazioni dal 1945 al 1949, (8) Mancano le osservaz, del 1948. (9) Funz. anche dal 1895 al 1906 (10) Funz. 
anche dal 1888 al 1908. (11) Mancano le osservaz, dal 1946 al 1949, (12) Funz, anche dal 1881 al 1882, i 


uo 4} 


L" 


Lidi 


| 


pes 


Tabella II. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi -Anno 1953 


———— 


BACINO E STAZIONE i | 
BACINI MINORI | 
DAL CONFINE DI STATO ' 
i ALL'ISONZO i ; 
; | 
Basovizza © 586 [5] 3904 |5]| 04 |—| 474/8348 131,9 162.4 | 8 92,5 6 | 106.512] 293 |1 112.8 B 9680 - «| 
Poggioreale del Carso a54|5|318/2]| 18 |1| 624|10] 148,8|13] 1749 149.4] 8 { 153.6/ 7 108,8|9]| 284|1[1384|8| 10993 81] 
San Pelagio 336]5| 469|2] 14 |1] 804|8|134,2|11] 1720 157.4] 7|ssse| 7107912] 272|1f191a]9] 13383 86 
Servola 494|5| 248|2]| 28.|1 46.4 | 6 | 121.6 63,4 183.6| B| G8.8/7T 63,610) 30,4 | 1 | 118.8| 6 764.0 TS 
Trieste 42.5 |5 258/3]02 |—| 408/6|1282 92.9 | 1288] 7|1203/7| sro/no] 250|1|120,6|7 8568 | 78 
Monfalcone s1.5 13] 5ss6|s| oz || s86/5|1270 130,7 138.8|a|sate|6] 987/12] 138/11] 7322/612075 78 
di | 4.7|4]311|4| 21 [1 38.7] 6 | 15,0 94.6 102.9] 7| 121.7] 7] 77.5|10] 225/1|1109/7 797,9 "m 
Alberoni 42,6 [4] 402/3| — || 626|8|1310 125,8 | 131.7] 8 |s2a9|7]| 982/11] 182]2] sez/6] 1240 86 
Noghere (Bonifica) © s.6|6|290{4] se |1] sosle|luna| 49.8 152] 6l 798) 7| o67.8|10] 348) 1| 1040] 6 151.4 74 || 
ISONZO i | 
Uccea i s8.2|4| 388|2]| 06 || 236.8:17|] 113,0 354.5 181.5 8 181,4 11| 670.5|16| 50.7 | 3 | 105.9| 4 2305.7 112 
Gorizia aos] a[{sn6|2] — || 570] 9 1010]10] 1758 14s4| e |1ss0|s|12o8]15] 206/1] 9t4|al 11298 87 
Musi i 48.7 |2| 686/21 — || 23809] a7a 401,2 180.4 | 6 | 441.8|13] es1.8|13] 536|2| 788/4| 25629 | 101 
Vedronza ; | 596[4|6s5|1] — |—|2045[u] 782/10] 3427 119.5] 7] 3242|12] sosa|j14] 561|2]| 95/1] 21199 | 102 
Ciseriis sa4 al sro[a3f — |-|1ao]n{ so4 281,4 96,4| 6 | 221.2|10] ars.a|12] 45,6 |2 724|5] 16566 | 98 
Cerguen: uperiore 53.1 |3| 5843] — — | 150,3] 12] 155.3| 9 | 2993 117.7] 7| 2613|/9|S22,5|12] 445/11] 93.2|5 — 2007.4 97 | 
PR dd 4.9 |4f c02/2] — |—| 891|8| se.s]10] 3070 1335|s|2zos6|e|aze7|14] s98|2] 96.73] 18627 88 || 
borulitià 40|3] 60/1] — |—| 913/6| S70 204,9 | 140,4| 5} 1461] 8| s082|13] 540|2] 106,33 1579.1 72 || 
Pulfero : 486 |5]| 7125 — |-—- 106.4 | 9 | 193.8] 256.6 133.6) 6 | 161,4|10| 227,2]15] 30,0|2 TL.0| 5 1478,6 108 | 
ni 645 | 4] 740|2} — |—|1479/9]| 2047 214.9 |) 216.4] 7| 2305/10] sia.4|13] 25.01] 984/4| 17885 92 


. BACINO E STAZIONE 


segue: ISONZO 


Clodici 
Montemaggiore 
Cividale 


San Volfango 


DRAVA 


Sesto 


Camporosso in Valcanale 


. Tarvisio 


TAGLIAMENTO 
Passo di Mauria 
Forni di Sopra 
Sauris 
La Maina 
Ampezzo 
Collina 
Forni Avoltri 
Pesariis 
Chialina {Ovaro} 


Villasantina 


r 


= dd n 


5 dè ba dba Lo 


18.3 


11,0 
27.4 
27.2 
31,0 
36,1 
32.5 
23,7 
16.0 


39,6 | 


42,1 


bl 0 b35 bi 


ba ba bio 


0.5 


145.6 


- | 145,8 


75,8 
144,3 


27.5 
163,9 


| 146.6 


133.3 
172,8 
167.6 
183.8 


| 165,9 


167,5 
114.6 
141,8 
116,6 
139.8 


298.1 
275,2 
108,2 
212.9 


18.0 
97,2 
93,8 


54,5 
56.6 
62.0 
63.6 
45.0 
47.0 
31,4 
51,4 
44,9 
75.5 


«I «do A i è Um 


| 240,6 


- n i = 


221.5 
405.9 
185.2 
166.1 


| 164.3 


125.8 
120,0 


205.6 
227,5 
272.4 
270,2 
325.0 
256.0 


234.6 
236,5 
295,0 


150,7 
278.5 
166.2 
146,0 


157.4 
136.4 
176.1 


215.6 
167,8 
240,2 
213.4 
1714 
220.0 
1694 
133.0 


141.8 | 


186,9 


———. ————— ______________________l-e==_-___ 


215,3 
210.5 
158.2 
195,2 


153.9 
197.3 
202.7. 


142.6 
151,0 

| 159,1 
| 1320 
162.0 
160.0 
71,6 
145.6 
‘122,0 
126.9 


Ha (© 


S| 178,1 


mm | 5 
"ò 


10 
343,5 (10 
143.0 


228.710 


93.4 
149.2 
152.8 


143.5 
118.8 
127.2 
104,2 
134.0 
181,0 
107.0 
124.8 
138,6 
159.1 


10 


(—( _—_{[1.|[1TPPPPTTT______mkqk1k2kqmcc m  Ue0dcR_ezòp2pa_m_orrrrrrrr—t—_—r.r._._rr_rememm_—_EEWW rr 
. nr or pre 
so us te mi (=) =) e i=| uu » da un L=] : 


283.1] | 
426.7 
190.8 | 


134.4 


227.7 |] 


218.2 


Novemb. 
22,6 | 1 
310| 2 
31.6 | 2 
[25.0] | 2 
10.7 | 20 
29.3 / 2 
26.8 | » 
282] 1 
13,8 | 2 
28,4 | 2 
20,8 | 2 
23.6 | 1 
2501 
224 | 1 
190 | 1 
254| 2 
‘349 2 


È 
mm E] 
to 


34.5] 2 
10,4| 2 
41.7| 4 


89.7 
70.1 
75,6 
63,2 
16.6 
18.0 
20,0 
26,4 
70.1 

18.1 


fol 


v 
boe 
(hl 

af a èa« © 


(A @- o da GI 


GO io a 


‘ Anno 1953 


Anno 
mm | È 
to 
1729,0 93 
2375.0 101 
120.8 96 
1643.7 83 
938,9 93 
1221.1 T6 
1257.1 89 
1393.2 16 
15146 | 101 
1783.9 110 
1721,8 110 
1936.2 99 
1695,5 106 
1334.6 82 
1448,1 94 
1519.0 87 
1942.0 89 | 


9g — 


Tabella II, — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi p Anno 1953 


Marzo Aprile { Moggio 


BACINO E STAZIONE Ù E MEA a 
segue: TAGLIAMENTO 
Zovello | 61.1 | 3 al — [--[1sxa[s 9 149.0|15|1124| 9 al sol al 15755 a 91 | 
Timau 27,0 | 3 2l — |-|1470|13 9 190.0 [16] 140.4| 7 sl ss4l 3] 16229 91 | 
Paluzza o 26.0 | 2 221 — |-—K1400}12 1 158.516] 125.8] 9 2l osé| sf 15734 90 | 
Avosueco — 37.2 | 3 1} — [| 9799| 9 |a 181,5|18| 118.1] 8 1] s84| 3| 15940 86 
Paularo a 34.0 | 3 sl — |-{ 1479]11 Ù 192.0 [17] 155.6] 9| 2] s7.0| 3] 17015 ‘91 |] 
Tolmezzo ° 56.3 | 3 2} 02 || 15n0]10 y 134.4|15| 103.2] 8 2] 77.6) 4| 16902 88 
| Malborghetto #77 | 3 2] 01 |—|1166]10] 95,9|10 116.6/11| 190.8| 7 2) 25.5) 4] 11316 82 | 
Pontebba 0,00 | 426] 3) 4| 13 |—|1516|11 9 168.815] 1742] 9 1| 526| 4] 14188 96 
Chiusaforte 70,7 | 4 ki — 160,0 |10 8 173.2 [14] 177.3] 0 1| 855] 4| 18326 103 
Saletto di Raccolana 53,7] 3 i. 169.6 | 10 8 134.4 |10] 146.9] 9 1] 764] 4| 15986 83 
Coritis : | 104.0 | 3[1010 sli. 158.0] 4 8 [235.0]| 14|[260.0]] 6 2/101.0| af 21220 T1 
Oseacco 110.0 | 3| 60,0| 2f1 — 182.0| 7 6 207.0/11] 210.0] 6 2] 840] 4] 17710 79 
| Resia == i 58,0 | 4] 1| 3.2 192.4|11 9 210.3 |14| 198.8] 8 .8| 2] 950] 5] 20323 99 
Diga in Alba , 31.6 | 3 i 118.0| 8 8 133.5| 9| 1840] 9 2| 5343] 15616 90 
Moggio Udinese 46.6 | 3 3| — 143,0 | 10 7 148,8|17| 1744| 9 1| 65,2| 4] 15702 97 
Venzone 35,2 | 3 alos 209.0) 8| 67.8] 7 166.0 |13] 183.6] 6 2/ s7.0| 4| 18988 86 | 
Gemona 46,2 | 4 al — |-[sna]io] 012| 9 179.514] 133.4] 7 [2] 704] 5] 18964 | 96] 
Alesso 45.2 | 3 | si — 267,4 |11] 63.6| 8 150.4113] 207.3] 6 2} 1010] 4f 22669 88 || 
| San Francesco 43.8 | 4 si — 1790/10] 40,2] 4 [130,0] 11 {[200,0)| 6 1| 934 sf" 19876 83 
San Daniele del Friuli | 384| 5 5l — 118,4] 8| 80,2/10 212.4|15| 119.6] 9 | 2] 723] 4]  1576.1 96 
| Pinzano 50.5 | 4 1] 04 128,6| 8] 118.7] 9 213.5|16]166,4| 9 .-1| 2.801] 3] 18012 90 
Clauzetto 57,6 |5 | 2] 0,5 215,0|10] 146.6| 9 | 253,4|17] 175.2] 8 2/ 106.8] 4| 22648 102 


LR 


BACINO E STAZIONE 


segue: TAGLIAMENTO 


Travesio 
Spilimbergo 


San Martino al Tagliamento 


PIANURA FRA ISONZO 
E TAGLIAMENTO 


Tavagnacco 
Udine 


Manzano 


Cormons 


Forzuolo 
Lauzacco 
Gradisca 


Palmanova 


Castions di Strada 


Cervignano 


San Giorgio di Nogaro 


| Torviscosa 


Aquileia 
Grado 


| Bonifica Vittoria (idrovora) 


Moruzzo 


——_ __—._ 


53.7 
49,9 
38,0 


46,3 
48.2 
38.0 
48.7 
51,8 
46.3 
60,1 
35.8 
48.9 
42.6 
21.6 
42,8 
57.1 
42,0 
38.2 
45,4 


Tabella Il, — Totali mensili ed annui 


eno» 


0 — SI — O OT OO O O O 


e (Lt gli fi 


delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi 


43,5 
42,3 


35.0 


571 


obi 
68.1 
57.8 
T4.3 
74,3 
55.0 


62.0 


88.0 
52,0 
55.8 
54.4 
40.2 
40,8 
32.8 
52,0 


Gio ba bIO LI 


Gio af de a O VA BO 


funi 


1,6 
0.6 


12 


i) 


se a o a (nn) o (=) “J (2) n 


[= O I] 
SI di © 


6 
10 


129.8| 6 


81,1 
60,3 
44,9 


66.4 


51.0 


82.6 
52,5 
50:6 


72.1 


121.8 
18.8 
67,9 

123,8 

120.6 

151.4 

164.4 


4A 


119.4 


sò da 


ww n 


11 


Giugno 


165.0 
102.6 
13,2 
91,6 


61,7} 4 | 248.3 


glorni 


21 
12 


13 


13 
13 
14 
16 
16 
14 
15 


13 


12 
13 
12 
11 
12 
10 


222.2] 


203.2 
150.0 


209,9 
175.2 
187,8 
160,7 
167.8 
189,3 
146.2 
147,4 


112.5 |] 


65.0 
111.8 
63,4 
68,5 
31,8 
122.2 
172,9 


Agosto 


149.1 
122.3 
97,5 


giorni 


14 


= cè lì è <-], © &é « cè dc0 n -Ji5I &« @« co =— 


219.0 
200.1 
142.4 


149,3 
126,0 
177.0 
163,2 
142,3 
142.1 
196,1 
105.8 

QTA 
137.0 

99.2 
128.0 
302.9 

11,4 
170,6 
134,4 


10 


sO 5 _ + © © -— 


ULI 


i a “n 


477.2 
385.9 
288.8 


14 


112 


11 


42.3 
36,0 
17.7 


, meri 


84.3 
90.8 
84.3 


89.4 
90,0 
74.0 
93,0 
92.7 
B4.5 
11 1.5 


64.0 


94.4 
89.8 
94.6 


90.2 


98.4 


80,8! 


69,6 
87.1 


Novemb. | Dicembre 


n] _{ LL e [| ___—_+_ _ H Y;<;x___ #4 [—_—_____ lL—_—_—_ _iI-T—_rrrr- -eeewer,_r_ fl _—__—_ _____- 


giorni 


Me I 


taz 


Di Le 


ta i noi Oo «la n «è» “n GI 


Anno 1953 


Anno 


.1873,3 


1499,3 
1152,1 .- 


1532,8 
13984 


- 1240,8 - 


1161.1 
1355.2 
12694 
1250.0 
1051,2 
1094,6 
1054,0 
1056,4 
1056.2 
1160,0 

724.0 

945,0 
1524.2 


giorni 


102 


» 75 


83 


| 


Li 


Tabella II. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi ; Anno 1953 


Aprile | Maggio 
BACINO E STAZIONE È pa 
mm | mm | 5 
: 1] 
| segue: PIANURA FRA ISONZO 
E TAGLIAMENTO 
Basiliano - lsa6lalser] al — | 126.6 52.3| 6| 118.9 190,1|16| 150,1] 8| 102,9! 8 319.9 [14 45,0 | 2/1042| 4| 13213 90 
San Lorenzo di Sedegliano [40,0] |4?| [50,0]|23| — 141,4 56,7| 6] 160.9 118.2] 8] 137,2] T] 90,4] S| 339.9|12] [40,0)[2>]|[100.0]]4?| 12747 66 
Codroipo 35.8 | 4| 525] 3 — 128.2 50.8] 9] imoe|16] 150,4|16] 1240] s|u1o7.2|] 7|e408|13] 342] 2] 982] af 11417 92 
Ariis 442 | 4| 664] 3| — 120,9 93,4 [11] 142.4|16| 126.6|10| 123,0] 8 610) 1 199,6|14| a26| 2] 103.51 5 1129.6 % È 
Rivarotta 40.1 | 4| 6L8|1| — 107.8 116,6] 8| 1784 177.0] 8| 150.6] sj 96.3) 8| 152.8 15] 45.5 | 2] 87,5! 4l 12154 71 | 
Latisana i _| 322] S[ sz4| 3] — {1124 123.5 [14] 14838 129,41 9 117.9] e| s7.8] 7] 1234|14] 30.6| 2] -882| 6f 10461 «| 
LIVENZA i 
Gorgaszo ‘|44x3| 4] 290) 1| 19 130.8 100,6] 7| 198.7 192.715) 150,5] 7|141.4| 5| 4645/13] 344 | 1 sal al 15626 83 
Aviano - 57.8 | 4l azo |] 2] 2,2 129,0 120,0] 9| 250,6 163.6 /15] 129.8! 71946] ol araa|is] 362.1] 666/ 4 16057 95 
Sacile 33.6 | 4Î 33.7) 1] 1.4 112.5 s2.8| al 103.0 164,2 |14](120.0]] 73] 95.6| 7| 2702/13] 400] 1| 748] 4f 11018 81 
|. Frassencit D -{ax4[ 4f 84| 1] 08 157.6 68,5] 5| 675,1 164.8|12| 204.0| 9| 109.2] 9 gis.4|iz] 36,5 |-2] 400] al 24142 87 
Tramonti di Sopra 53.5 | 4| 304 1} 2.8 198.611] 52,6] 7] 386.0 176.2|13] 137.2] 8] 226,6|10] sso.e|i4[ 31,9] 1] anal 4| 22219 92 
‘| Campone, 780 | al 450] 1} — 202.0 9g.0| 7|ssz.of14/ sooo]ia{ 1700] sf 2380] afaazo|12] 4640] 1] sso] 5] 23660 82 
Chievolis | 753 | 3/ 800] 1| — 187.1 77.9] al s6o,7|16] 2281/13] 172.7] a] 2os,4[10] saselia] 365] 1| 119,5] 6| 26038 92 
Poffabro “743 | 4| 395) 2f 5. 186.8 {11| 116.2|10] 404.8|20|182.6|17] 170,2| 8| 2412/12] 623.6|11| 27.1 | 1| 943| 4| 21655 101 
Cavasso Nuovo 50.7 | 3] 35.0 | 1] 0,5 138.1 91.0] s| 3381/13] 1660/10] 159.7] 6| 233.7] 7| 5268/12] 398] 1] 845) 2] 1862,7 74 || 
Maniago s70 | sf 315| 2] 14 169.6 65.0|11] 242.0|18] 205.6|15] 1538] 8] 195,0] 7] 4700/14] 412] 2| 86.2] 4 1727.3 97 
Basaldella i 45.2 | 4l 33,6] 1] 0.5 109,7 96.2| g| 1670/13] 213.8|11| 116.6] 6| #0.4/11| 2860/13] 98) 2] 723) 5| 12305 84 
Cimolais | 55.0 { 3] 350) 1| — 169,8 | s0.8|11| 253.4|17| 1290/13] 157.9] 9| 101.6|- 6] 536,9/11] 19,6| 1|' 67.8 5 1575.8 87 
Claut 73.0 ['3] 53,6 | 3] 18 164,6 32,0| 4| 2164/18] 126,0|13] 68,4] 6] 159,3] 6|5081|[13] 246/ 1| 56,6] 3] 14994 ‘| 85 
| Barcis > 747 | 5| 313| 1| 0.1 104,4] 9| 366.0|18] 113,4/13f[230.0]8>] 138.0] a|s0a7|13] 15.6] Il 97,6) S| 22191 91 


149,3 


Tabella II, — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi “i Anno 1953 


= Dar, 


Giugno | Luglio | Agosto | Settemb. 


BACINO E STAZIONE 


3 

a 
glorni 
giorni 
giorni 
glorni 


mm 


segue: LIVENZA 


Diga Cellina . 231 |5|373|2] 08 |—|1528]12] 722) 8/ 2968/17] 1430/14] 242.4 9| 150.0) 4|ssog|l1| 23.1|1 2143.1 
San Quirino 131.8 |.6| 425|1{ 51 |1|140,6] 8| 683) 7| 1483/13] 1725/12] 158.9] 6| 1780] 7] 368.2|10] 25,1/1|03,5|5 1526,9 71 
| Farmeniga [40.0] [42] 24531] — |— [120,010] [90,0] 87) 102.7/10] 211.6|15] 71.2) 4| 1iL6| 6| 263.1|11| 10.0|2| 49.5/2 11202 | 73 | 

PIAVE 

Sappada 42/3 zo7|1f — |-|u4r{n] 343] 70218818] 2053/19] 1678 12 115.2] 8| 6183/14] 21.0|1| 539|2 1514,2 96 
Cima Canale i 29,7 |3|] 105]5] 2,3 [1] 781) 8f 236] 4| 209.8|19/[200.0]\197] 147.5/12] 113,2|11] 361,1|15] 185|1] 473/2 1231.6 98 
s Santo Stefano di Cadore 32.4 | 3| 2.8]3] 06 |—{ 101,2] 9| 40.0| 7| 199.0|18] 165,2/16| 193.0|12] 109.8] 9] 346.2|11| 1839|1]| 54.8/3 12829 92 
Passo di Montecroce Comelico 10.1 | 2] 233/3] — |—{1069|13] 45.3| 7] 185.9|18| 1949/19] 144.5|11| 1253/10] 2462/11] 69|1| 43,7|3 1133,0 9g 
Dosoledo ‘ 30,7 |4| 23.7|3] — |—| 1041/14] 51.2] 8] 192,5|18| 181.7|19] 152,5|12| 1104| 9] 277.2|14| 22.5 1 445] 3 1191.0 105 
Misurina 229 | 3 280|6] 2.5 |1|1351{12] 50.1] 9] 197,5|21| 201.2|19] 217.0|11| 117.0}10{ 245.4|15] 119|1| 48.2|3 1276.8 111 
Auronzo 25.8 |.3] 240/3| 10 |1|1090]10f 580) 8] 182.4/18 201.9 17| 1628/11} 138,0] 9] s291|12] 26.2 1 43,5) 5 1295.7 98 
Lorenzago 229 |3] 203|3| 07 {—{1311] 9] .480| 6| 1980/16] 171,6|17] 148.0] 9| 115.3|19f 817.6|14| 196|1| 51.1/3 1244.2 91 
Sottocastello ; 14.6 |3] 285/3f — |—{ 930|11| 46,2) 8 1544 [25] 117.614] 109.6|101 9o1L0|9|a1sa|13] 202/12] 412|3| - 10301 90 
Passo Falzarego - | 195]4|183|2] 0.2 |—|1041|12] 578] 7] 1956/21] 2064|17] 2141/12] 117.4|10] 350.7|14 140 |1| 544/4 1352,5 104 
| Podestagno 2093 301]|4| — |—|{120.2|15] 40.5} 7] 1537/18! 177.8/17] 1799/13] 112.5] 8|3646[15], 7,9|1| 40.2|5 1238,3 106 
Cortina d'Ampezzo 13.3 [3] 263|2] 0,4 |—{1024|12] 26.0) 7 1625/20] 161,1/15] 1742/11] 100.4] 8|314,6/14| 154|1| 521/3 1148.7 9% 
San Vito di Cadore 10.0 |3f1s0]11 — |—{1sn0|1 425) 7] 171.5|18] 123.9|15f 151.7]12] 965] 7|eseo]12] 250|1] 530]3 1092,1 9% 
Perarolo di Cadore 230|3] 220|/2] — |—| 1194|12] 69.2] 9| 195.2}16] 166.216] 140,2[11| 116,8| 9| 976,4|15] 23,2|1] 536 4 1304.2 98 
Rivalgo 25.1 | 4] 134|1| 05 |—[1360[|1X] 65.7| &| 183,3|15| 1643|16| 1468/11 1169 10| 3886/12] 249]1| 449|4 1321,3 93 
4|173|1] 04 |—|1662|10] 579] 6 4| 13788 | 88] 


Longarone 26,3 | 187.0|16] 158,3|13f 144.7|10| 1381) 9| 293.5|14| 263/11] 62.8 


0s 


Tabella II. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi | DS | Anno 1953 


| Maggio | Giugno | Settemk | Novemb. | Dicembre 
BACINO E STAZIONE 3 | | : 
segue: PIAVE 
Erto 4| 168.710) 6311 8|230.3|16] 1720 9Ì 131,8 269 | 1] sas) af 15513 | 92 
Zoppè 3 1452|11] 547] 5] 180.6|15 139.7 10| 96,6 28,0 | 1] 76.0] 3J  1317.7 79 
Mareson ‘di Zoldo (Pianaz) 3 '131.6|14] 723|10] 220,4 |18 1754 s|13] 1342 0.2 | 11 780] 3] 14785 | 103] 
Forno di Zoldo 3 153,6|12] s598| 9] 1800/14] 141,9 |12{ 118.6 226] 1] s0o.8| 4] 13796 98 | 
Fortogna 3 122.4|101 620| 1] 2213 |15] 1619 9Ì 143.8 23.2 | 11198] 3] 15127 89 
Val Gallina 4 176,4 |13] 742) 9|{220.016:] 181.4 94 111.0 21.8 | 1} 562] 4|'" 14736 95 
Soverzene 3 1s1.0|13] 770] 0] 2228|17] 1648 9| 129.8 22,2 | 1| 640) al 13699 | 96 
Bosco Cansiglio 4 144,6113] 1249|11| 255,6|17] 2340 7] 155.6 30.2 | 1] 62.3] 4l 18835 98 
Chies d'Alpago © 4 137.2|13] 85.8|m| 2019|20] 1820] 9| 132.1 26.7 | 1] 567) 5| 13625 101 
Santa Croce del Lago ba 121.0|13] 79.0] 9| 290,8|19| 1590 7| 163.8 23.4 | al s7.8| 4 16306 97 
Ponte nelle Alpi 3 132.614] 103.1 |10| 232.2 |21| 1349 9| 130.2] 22,4] 2f o6al4| 136897 | ml 
Belluno 4 | 113.814] 1500/10] 202.8|19] 115.6] 8| 122.8 23.8 | 2] 70,8] 4l 12711 99 
Sant'Antonio di Tortal 3 145.5|10|' 61.5] 7] 277,0/18] 2284 7| 167,5 342 | 1] 80,9] 4| 180850 | 88 
|| Arabba 3 113.9/12].32.3| 5] 1869120] 208.3 12| 106.1 22] sol 4| 12328 | 100 
| Andraz (Cernadoi) 3 ‘990|11] 286] 6| 1460/18] 130,4 13Ì 815 10,0 | 1] az4l 3] 9644 | 98 
Malga Ciapela 3| 120.9 54.2] 9|[180.0]/19% 157.3 111] 126,0 27.2] 1| 61.31 4 13381 | 102 
| Caprile 3| | 929 32.2] 7] 173.619] 145.2 11| 1184]. 14.4] 1] 494] 4] 11403 96 
Alleghe 32 102,8 49.5|10] 186.0|15] 146.7 13] 100,2 140! 1] 53.2] al 12558 | 100 
Sala d'Alleghe 3 l na.8|12] 126] 8] 2333|16 1581 11} 918 150] 1 594 sl 14825 |. 95 
Falcade | 3 108,2 360| s/ 1548|16] 173.2 11] 101.6 84|1| 666l 3] 12314 | 91 
Gares 3 158.1 6551 | 2003|17]| 1818 7] 163.0 16,6| 1] 63,1] 4] 1603.6 94 
Cencenighe | 3 131.5|13] 369] 9| 199,7|16| 1641] 12 | 103.5 170| 1] 635) 4| 146871 | 102 


Tabella II, — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi Anno 1953 


Giugno | Luglio | Agosto | Settemb. ] i Anno 


BACINO E STAZIONE 


1 E E 
mm - 2 mm z mm È 
segue: PIAVE 
Taibon 227]a3f18s]1]{ — |-—{1200]10 354| 7] 173.6/14| 1180/12] 1622/11! 111.0| 8 as3.2|17] 1881] saolal 13524 | 88 
Col di Pra 367|3]158]|1] 0,2 [| 1463] o 6a0f10] 245.5|17] 175414] 1587] 8] 1348] olarsolis] 104|1] nasa 1949,3 92 
Agordo 19,2 | 3] 187|2] — || 99,8| 9] 44,4j 7] 2010/15] 133.214] 163.2|11] 118.8|10| aes.s!17] 22.2]1| 80.2/5 1369,3 04 
Frassene 32.9 | 3] 175|]1|] — |—|1451]|13| 617| 8|228,6|20| 1598/16] 1622/11] 1364|12| 613.8|17| 230|1| 83.614 1694.4 106 
Passo di Cereda 411 |4|144|1| — |—{146.6|12| 698| 9| 317.5|18] 1949/15] 225.5/12| 132,2|11| eo2.6|15] 175|]1]| 841|4| 19361 102 
Gosaldo 22.2 [4] 125/2] — |—{ 1482/14] 586) 9] 2195|22] 160,5|16| 1824/12] 117.8|10] 69090 16 172 |1| 785/4 1617.2 110 
I Sospirolo 31.5 |4| 209/11 — [|—|{ 1249/13] 80,9] 6é| 307.222] 214,4|14] 131.4] 8f 155.1] 7] 460.8|16| 226/11] 100,4) 4 1659,1 9% 
” Cesio Maggiore 29,6 {5| 160|1]| I |1{l335/13| 50.8] 6] 213,6|21] 186.412] 117,0] 8f 1386/10] 440.9|15] 205|2]| 886/4 1436.6 98 
! Il Passo di Croce d'Aune 32814 136/208 |—fu1684]10] 831|11f 2568/19] 1998/17] 1481] af 1217/10] sos4|ie] 16512] so0/4 1675.0 105 
Seren del Grappa 292.8 6] 193|2|] 06 |—|1682|12] 53.6| 8f 256.8|21] 2349/15] 122.6] 7| 1268] 7 782.1 |14] 166 |2]| 79.54 1900.4 98 
Feltre i 320|s|so[2] — |-[1axr]12] «os| al2107|18] 1790/152230] 7 1450|11 ato [15] 170|2| 930|7 1480.9 102 
Milies 40.5 | 5] 205)2] — |--| 1866/10] S1,0| 7| 307,0|21| 272.6|15) 810) 6| 1342] 8|zoa.8|l5| 198/2]| 899|5 1601,9 ‘96 
Fener [40.0] 57 [13.9]| 12] — [—| 1111] 7| 44.5) 5| 283.0|16] 304.9|15 104.4 5| 176.9] T7|zassjli| zo0|1]| 67.9/4 1561.2 TI 
Valdobbiadene 47.6°}5| 2472] 26 |1{|1521|10] 46.5| S| 2898/20] 1958/16 104.1 5/ 116.6] 9lasosli5| 27,7|2] scolo 1483,9 96 
Possagno 424 |4fzo6]3] 08 |—{126,6] a| soof 9|2314|21] 1946/14] 764) 5[1940| 9|asgo|15] 134/1| 632) 4 1383.0 93 
| Cison di Valmarino 3726 240/3] 01 {—|17m14[|mn| 538] 7] 2668|201 2312/15] 98.8] 7[ 128.6] ofsora[is] 268|1 _164| 6 1616,3 Ra 
Pieve di Soliga, 30.6 | 4| 326/3f — |—{88|11| 381| 7|210.7|18] 172.6|16| 116,7] 7|122,3| 8| 960.3|13| 255|1] 82.6/5 13008 | 93 
PIANURA FRA TAGLIA- 
MENTO E PIAVE 
San Vito al Tagliamento 40,0 | 4{ 404/4f — |-—| 115.8] 9f 690] 9] 114.6/11] 157,6|M1 97.2] 8 878) 7izaza/ii[ 3201] su6la| 10332 79 | 


Tabella II. — Totali mensili. ed annui delle precipitazioni e numero dei giornî piovosi | Anno 1953 
Giugno Anno 
° BACINO E STAZIONE h ® 
(| bo 
segue: PIANURA FRA 

TAGLIAMENTO E PIAVE 

Pordenone © 25.0 | 3f 30,4] 11 — |—| 1422] 8| 934] 7[ 1001] 7] 209016] 1231] 7] 1184! alazoe|iz] es8| | sos] af 11780 a | 
Brugnera 19.6 | 3] 116| 2] — |—|130.0]7?] {ro.oj7>| 19.7| s| azzo 14f 847) 4| 96.7] 6| 1982|14 [20.0] |1>] (75.0)]3»] = 1007.5 69 
Azzarto Decimo 000 322 | 4] az8{ 1] — |—{1223] 7] 80.7] 9] ozio] 8/1348|14] 150.2] 6| 1010] 6| 2284 10] 2351] 904 “| 10983 68 
| Sesto al Reghena — 30.7 | Sf} 56|-1] — |—|1129| 8] 78.6|13] 160.5) 9/1492/12] 85.2| sl 612 5| 240.812] 285| 2] 942] 5 10471 | 80 
Portogruaro 346 | sf 64| af — |-—|1414|10] 764012] 1324/11] 90.1]10] 988] 7] 794] 7|1042|13] 540 | 2] 96.4] 5 974.1 85 
Bevazzana (Ide. IV bac.) 224 | al az6lal — || 620] 8] 910] 9] carl sparsa] 701082] al az4l el soolio] 242] 20 784 sl 7107 67 
Concordia Sagittaria 32.8 | Sf 346 af 04 [—| sr.6| ofisza] o] 30.8] 6lizné| of m3al 7] 652] 7]107.2]12] 258] 2] 68.6) 5 786.6 74 
Villa i ‘40.8 | 5f 2484] 02 |—| 736| Slizselio] 7o.6|10] 770/ s| ire] af s16| 6|125.6|13] 252] 1] 82,2] 5 857.8 79 
Caorle 31.6 | S| 40.0 al — |—| 734] Tione] 9] 52.5| 9| 137.2] 9] 036) 7] 651] 7] 102.8|12] 35.7) 2] 756|5 914,7 75 
Oderzo 20.8] 4l 2x9] il — |{—{ 12/9] sol af rasf al szzliol oo0f 6] 508) «| essalio] 242 1| #94] 4 735.1 71 
| Fontanelle pani, 28,5 | 4| 323| 3] 05 |—| 1136/10] 948| 9] 102,5/11] 218.5|14/1188|'7] 1252] 7|2a80]15] 329) 2/ 870] 4] 11886 86 
| Motta di Livenza [25.01|42] 401| 1] — |—| 97.2] 4| 112.3] 6| 1193] 6] 1033] 6f 936] 4| 794] | 200,8] 8| 222] 2 852/33] 9781 50 || 
Chiarano _ 257 | af soof al — |—|1238| 8f 815] o[1090{11] 138.7|12] 935] 71 90,5] alazsali4[ 237] 1] nsf5 977.1 82 | 
| Fossà ‘ 180 | af zz4| af — || s1a| 9f1250] of s220 o] 992/ e] 692) of 332] 7|10se8|14] 192] 2] 536] 4 769.2 75 
Fiumicino ’ 26,6 | 5| 436] 4f 1,2 |—| 80,6| 9[10z0] af 944) of1054] sf 704) 6| 684| 9] 1638/14] 230| 2| 80.0) 4 859.4 78 
| Sin‘ Donk di Piave 21.4 | 5| 312 af — |—| 783,0] 9] 644] 7] 848| 7] 79.6] af 654) 8] 532] 5|1s40|12] 188] 1] 6505 696.4 ro | 
° Boccafossa 21.0 | 4l 262/ 2] — |—| 606] 9| 664) al so.6/ al 890] al 4,8] af so0| af 1604/12] 22.6] 1] 53,2] 4 640.8 68 | 
È Staffalo -22.7 | af asol 2] — |—| 704] 7| 1064] ol 628) 7] 878 7] 466] 7| 528] 7|1748[12] 222! 1] 724/5 753,9 68 
i Termine 39.2 | 5] 552] 4l 0.8 | 1] 1054 “8f 1922/12] sasa] o|esso| 7| 1002) ef 934] of 1660/12] 428] 2|121.7] s|] 12445 81 
| Torre di Fine . | 301 6] 396] 3] — | 1| 712] 7f 1221] 91166] 9] 974] 9f 753) 7] 57.2) 8] 114.3|13] 30,8] 2] 746! 5 829.2 T8 

BRENTA 
Vetriolo Pad 19,5 | 4| 129|3f — |—|1678/|10] 616/10] 1422/14 214416] 162.8] 6] 133.6] s|seso|17] 122] 2] i20.0]]5>] 13120 95 


||| _—_ _—_————,WwWwWwWww_w._.r— ’<—3?????S?NCy3<?=’?g2g=2) >)9\YO>Y’P g’2»°À)92—== ="»gîcgrcg_onmrrr=————111 


Tabella II, — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi i + Anno 1953 


| Gennaio | Febbraio Giugno 
BACINO E STAZIONE | 
mim 
PARC BRENTA 
Levico (Lido) 68|2|iz0|1{ — -| 920] s| 30,5) af 1060 
| Pergine | 19.3 | 3] a|1{ — [—{| 971/10] 73.3] 9| 1321 
Centa x 2582] 09/2] — |—{ 124,8|14| 48,6] 8] 156,9 
Tenna Ta pio.0g] 24 sefi] — || 86.6|11| 348) 7] 128,9 
Borgo Valsugana © 2082] 27/1] — || 9o4ft0] 358] 7| 1204 
Pontarso 21.6 | 3 soll — |—{| 113.0|14| 544 8 162,8 
Bieno 2.0 [3] 120|2{ — |—{113.2|12| 621| 8] 1787 
Costa Brunella 194 [3 20 1{ — |—{ 111.2|14| 698]11{ 190,6 
E || Malene 398 ]3f 612 04 || sse6|i4f 26:|11| 2312 
| || Pieve Tesino 224|3-22]2| os |—|[14s0|13] 72.6|11|-185.8 
San Martino di Castrozza 228130 172|3] 16 |1|1030|12] 742] 9f1740 
Tonadico “0 | 342]3f na|1| — |—{1255|11| 65,9) 9] 1913 
| San Silvestro 30/4 1o05{1] — |{—{uno]lo]| 746) 9] 163.2 
10 IN 226131 celil — || 718] 9| 682] 9| 1603] 
Canal San Bovo i 1452] 134|t| — |—|111,9]10] 69.5] 8| 1370 
Pedesalto 368 [3 10212] — |--|148.2|10] 646|10] 2280 ì 
| Arsia . 244|2f solil — {| 95.5] 9] 760] 9] 2234 
l'omssidi Grappa 365 |4|167|2] — |—|143.5]| 8] 486] 9| 219.4 
Monte Grappa 228|2f 72|1| 08 |— 149,8) 7] s7.7|10] 203.8 
Foza 225|3f oalz0[ o: |-|1279|10] 708/13] 235,2 
Campomezzavia 3534 120{2f — |—[1968j11] 76,7) 9] s700 
Rubbio 663 |7| 2r0/2] — |—{[1546][13] 111,713] 290.7 


Oliero > i 26.9 | 5] 195/21 — |—| 162.4| 8 | 1093/11] 283.6 |2) 


#S 


Tabella II, — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi . Anno 1953 


Giugno | Luglio 
BACINO E STAZIONE | 


glorni 
giorni 


segue: BRENTA i 

Bueno dal Ciupys loo] alia] ef — |-{2343] o] 6561 8| 2034/17] 1562/13 934| 5|166.1| 9|3301|15| 135| 1| s14/4| 12677 87 
Anali 353 | afgzziogiaal — || ua] 7f 207) 6[ 1724/19] zon0|11] 1131] 5] 1315) 7] a0e8|16] 2240] 1] 738] 4] 12182 82 
Loria 35.1 | 4] 23.6 2] —: |- 106,4 8 43.1) 8| 149.0!i164 205,3) 12] 106.8) 5 a B| 3943.6'/15|) 23.0] 1] 64.8| 5 1230.0 84 

PIANURA FRA PIAVE 
E BRENTA ‘© 

Cornuda, 47.6 | 4[ 255] al —|—|a240] o] 430) 5] 202.7|18] 1589|11] 123.2] 7] 1794] 7] aa7is]i6] s44| 1f 711] 5f 12577 85 || 
Montebelluna 324 | 5l184| af — ([{—-| 106.0[11] 592] 7] 1212/14] 275.4|13| 118.2] 7] 830| 6| 288.6|14 24.0 1 17.2) 4i 1203.6 84 | 
Nervesa della Battaglia 30.4 | 4| 2040 2f da |—|a108|10{ 56.2] 4| 1744/13] 213,0|15] 126.2] 7/ 103.8] 7|s387/14] 326] 1] 854) 6] 12961 83 
Istrana 34.2 | 4 192 1| — || 92.0| 7 37.6| T| 124,0|14] 152.9|10| 101,4] 7| 96.1| T7| 25604|14| 205|1 86,9) 5 1015.2 TT 
Villorba 25.8 4| 25,6 2| — |-| %.k s| 65,0} 8| 142,8|14| 1424|13] 108.4] 7] 99.2| 6| so82]15]| 24,6 1 87,8] S| 1119,6 83: 
Treviso 21,8 | al izs| sl — |—| 930] S| sas 7]1314|10] 166.2|11] 108,2! af 1370| 6|aroo[16] 192|1 b2| SÌ 11054 80 
Biancade 189 | el ssrfal — |-|u1002| sf sos|io] 142,212] 170.6|14] 99.5] 7/ 1146] ol 1za6fi6] 213] 3] 846 5| 10482 93 
Saletto di Piave 240 | 4 294] 3f — || 932 of s11| 6| 945|10] 1236|10] 103,4] 6[1142| 7|2zo7]15] 278] 1] 856] 6] 9775 TI 
Portesine (idrov.) 93.4 | el 336] al 04 |—-| 872) 9] mal al 516) 6|109.2]| af 532) 7] 604] 6|1ane|15] 302] 2] 614] 4| 7236 | 
Lanzoni (Capo Sile) 27.2 | Si 35,0 3 08 |—| 9361! 8| s46|10] T7.2| 9| 96.6 T| 60.1) 7] 55,2|-6] 141,0|13] 22.6] 2 74.6 4 + T48.5 T4 
Cortellazzo (Ca' Gamba) a7,4 | 6l 334| af z,0 |—| as54| 8f1238] 9] 78.0|10] 70.2] 9| 638] 70 70.8| 7 1448]13] 318) 2] 7464] 6] 8048 80 
Jesolo 27.0] 6lassl al — || 849) sfoenza| 9|128s8|10] 553) of 50.9] 6] 70.7] 7] 1267f15] 295] 2] 777] 5] 8193 80 
Ca' Porcia (Idrov. II hac.) 22.8 | el era af ze || 702] 9 esolio] 734] sl-snal ol 348] ol 62,4] t|izrajis] a16| 2] 564] 4] 6624 ‘18 
Cartigliano | 427 4| 253] 2f — -|—[ 102,5] 8] 52.3/ 5 170,5 16 | 186.4|13] 87.1| S| 1516] 6] 327.015 15,8 1| S56.4| S| 12177 80 
Cittadella 344 | 6| 24902] — |—|1220] 7] 128] af 1158/13] 1564[1] 776) 4| 1058] 7] 2002/16] 212/ 1] 660] 6] 11061 80 
Custelfranco Veneto 35.8 el 209] 21 — |—| 968 7] 478] o] 9ozafiaf as.e|10] 1184] 7/1264] 6|27a6]15] 23,6| 1] 794] 6] 10021 82 
Villa del Conte 380 | st i9o0] 2f — |-| sol ol 621] ofiszalio] oc1f10] 119.7] 6] 1199|10] 2ss.a|16] 10,7 | 1] 8521 6[ 10625 | ‘97 
Fioribina: Tusa ‘tasse s] 215] 2] — |—| 880] 8] 43.7] 7] 93.9|13f1374] s| 849) af 79,3] S|2azz]io] 193) 1] 798/ 5] 9286 78 | 


Tabella II, — Totali mensili ed annui 


BACINO E STAZIONE 


® 


segue: PIANURA —, 
FRA PIAVE E BRENTA 
Massunzago 
Curtarolo 
Mirano 
Mogliano Veneto 
Stra 
Campoverardo (Fossò) 
Mestre 
Gambarare 
Rosara di Codevigo 


Zuccarello (Idrov.) 


| Cavallino 
: Ca' Pasquali (Treporti) 
i 5, Nieolò di Lido (Venezia) 


Faro Rocchetta 


Chioggia 


BACCHIGLIONE 


Lavarone 
Tonezza 
Lastebasse 
Asiago 


Posina 


32.7 
32.2 
37.4 
31.4 
40,2 
40.4 
34.2 
40,5 
44.6 
26,6 
23,5 
27.8 
31.2 
39.1 
42.2 


11.4 
13.5 
23.6 
29.2 
20.4 
27.1 
25.0 
21.4 
20,8 
31.0 
27.4 
30,2 
29,5 
18.0 
22.6 


bal li 


tua 


ba ha 


bel 


a a (1, a (e) Si La nd 


0,2 


95,2 
168.0 
144.2 
135.5 
274,2 


—] o « ® è co co co ca e cc 


«5 dd è «JJ © 


e | e A ee ee—_ | | 


30,3 | 4 
74,9| 7 
52,1) 6 
45.4| 4 
49.2| 6 
62.4| 7 
45,2] 6 
68,0 | 10 
100.6 | 8 
60,810 


75.3] 6 


24,810 
66,2 
89.5 
72.4 


A» 00 


Giugno 


68,8) 


107.3 
73,6 
82,7 

105.6 
66.0 
73.4 
85,7 
83.8 
42,0 
70.5 
49,2 
77.6 
70,0 
204 


glorni 


19 
20 
21 
22 


22 


delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi 


Luglio 


189.6 
238.6 
190,7 


233,2 


265.2 


giorni 


13 
16 
15 
16 
14 


Agosto b 
mm |5| mm |5 

(i) to 
1222] 5| 92.1] 8 
137.8] 5| 105.8] 8 
91.2] 8| 127.4] 6 
94.6 7/117,4| 7 
63.0] 7] 130.8] 6 
65.0) 6| 95.0| 5 
73.0 7] 594! 5 
110.7] 6| 761} 7 
634| 6] 534] 4 
58.6| &| 534| 7 
56.2] 4| 538/ 4 
54.6| 5| Seal 3 
65.2| 5f 596| 4 
70.8] 5| 52.3] 3 
24.7] 3] 300] 4 
131.1] 7| 136,2|10 
110,8| 6| 183,6|11 
119.0] 6| 158,2] 9 
108.6| 6{ 1449/11 
152,8] 6| 201.8|13 


Settamb. 


215.4 
241.8 
198.8 
216.7 
181.2 
194.0 
188.9 
194.7 
175.0 
144.8 
133.6 
126.8 
127.8 
182,8 
124.2 


15.4 
4,9 
17.5 


22,0 
15.6 
18:4 
19,2 
15,9 


16.8 


15.6 
25.4 
20.8 
16.8 
16,7 
12,0 


9,4 
12.8 

8,7 
10,2 
16.2 


bi bi ba 


25.9 
42.2 


29,2 


47,9 
42.2 


Anno 1953 


“Anno 


1403,4 
1765.1 
1604.3 
15451 
2182,0 


giorni 


95 
100 
96 


106 {I 


105 


Tabella II. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi | 96: Anno 1953 


| | Maggio 


BACINO E STAZIONE 


Anno 


meri 


giorni 
giorni 


segue: BACCHIGLIONE 
Treschè Conca 28.6 | af 102] 2] — |—|1540|10] 611/09] 259.2|21] 2444/13] 117,7] 4] 143.7|10] 4as47|it] .99| 3 51.0 5 1544,5 101 
Velo d'Astico 4 29.4 | 3] 146|2 Sn da 220.8|10| 62.0) AÎ 281.4)21] 289.3/13| 126.7 6| 19871 9 nea 114 | 2] 37.9] 4| 19890 9 
Cogollo del Cengio 24.0 | sf 140) 2] — |--|1362|10] 60.8) 7| 3346/21] 2440/14] 1180] 6| 135.8] 8| 4788/16] 86| 1] 448| 4] 15946 | 92 
Calvene . 29.5 | 3] 225 3] — |—{1325]10] 43,2] 8|3380|19/[250.0 972) e[1379] 7|s02.s|17[ 1758] 1] s60/ sf 14168 93 
Crosara 1336] sl aso| af — |-|1486} 7] 1318|11] 406,8]15| 2511 89.8] s|1so.2] elaerifis[ o5l1f sor] 4| 16518. 59| 
Breganze 349 | af 23902] — |-—[1245! o] 57.2] 9] 248.3|17]-109,5 1.5] s[xros|jio[sia1|ir] 121] 2] 464 4| 13082 | 93! 
Sandrigo 46.5 | 5f 250] 2| 10 | 1| 102.3) 59,0| 9] 194,2|15| 139.7 m7.0| 6lurzo| o[zeso|wrf 150] 1] 515] af 11482 |. 86 | 
Quintarello 25.2 | 4f 238 2] — |—[ 125.1 55.8] 5] 160.7|13] 141,6 68.6| 5] li0.0| 6 256.215] 12,0] 1| 67,0] 4| 10460 70 | 
‘Pian delle Fugazze 28.5 | 6| 198] 4| 22 | 112318 649| 9| 321.9|20] 2499 117,8] 6| 203.6|13|1assa|17] 23.5] 2] 473] 4| 27760 | 109 | 
* Staro | 27,7 | Sf 199 2f 27 | 1| 2537 52.4| 9| 318,8/23| 265.0 98,8| S| 218,2|10 1026.3 |17 26.2 | 21 sa,4/ 4] 23661 103 | 
Ceolati I 30.4 sf 168] 2| 0,6 7|—| 2644! 56.4| 9] 290,5|22/ 275.6/14] 121.6] 6| 204.6|10|}1070.2|17] 22.2| 3| 422; S|] 24153 106 | 
| 
Schio 29,2 | 3| 206] 3i — |—| 1576 70.6 | 5] 3144|22| 169,0 103.8 |-6|1784| 9|4a7.0|16] 10.8 | 2| 454| S| 15668 93, 
Thiene 82.4 | 4[ 196] 2] — {[—|1390 70.1 | 9] 270.9|19] 235.1 58.0| 5| 171,6] 9|sz4o]16] 123 2f 487! sf 13817 94 | 
Isola Vicentina 31.8 | sfzsa| 2] — |—|1353 51.1| 9] 185.9;16| 186.7 116.0] 5| 166.0] 9|aa7.a|17] 14.5 1] 537| Sf 13114 Îi 
Vicenza zan | 6 28/2 — |— 142,8] 8|'63.0| 9| 2190/18] 123.8 97.0] 6| 105.6| 7|esae|15|] 186! 2] 61.2] 6| 1146.8 90 

AGNO - GUA” 

Lambre d'Agni | 525 | 6] 222] 2] 20 | 1| 258,3] 73,6 | 9] 353.4|21] 258,2 124,8| 6| 187,011f1174.8|17| 35.8 | 2] 61,2] 4| 2603.6 108 
Rovegliana i s11|s|aiz4| i] nz | 1| 2520 77,7] 5| 3074|24] 214,5 124.8] 5] 239,2] 9| s26.7|17| 20.7| 2] 582] al  22834,9" 97 
| Recoaro 35.0 | sf 190) 2] 22 | 1| 2554/11] 594| 9] 2678/20] 270,6|15] 118.6] 6| 214.0|10] 871.0|17] 21,8] 2] 540| 4f 21888 102 
i Valdagno (400 af 210] 2] — |—| 244.5 95.9] 8 303,9 18 | 3113/12] 108.6| 5f 183.610] 462.6/14| 17,2 | 2| 57,2] 6| 18358 92 | 
Castelvecchio . è 343 | Sfiss] if — |—|2079 94.7 |10] 329,9|20| 215.6 92,2] Sf 2o7.9|11f 6781|16] 31,8] 2| 640) 5| 18717 98 
Brogliano Da 37.4 | 4 36.7| 6] 296.5|16] 147.7 88.4| 5| 158,2] 8| se7.6|l4 173 | | sa6lsl 14064 | - 84] 


214 | 3j — |—| 160.6 


Tabella II. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi i Anno 1953 


Giugno | Luglio | Agosto | Settemb.| Ottobre | Novemb. | Dicembre Anno 


BACINO E STAZIONE 


mm mm 


glorni 
giorni 
giorni 
giorni 

E 

E 
giorni 

E 

È 
giorni 


ALTO ADIGE 
San Valentino alla Muta 54|3] 81/2. 08 |—| 498) 6|j 208] 3]/”946/16| 144.8]15] 85.2] 6| 67.6/11] 710/13] 201 81/3 558,2 79 | | 
Monte Maria © “das s9o|2] 05 || 21,4) 6] 136] 3] 96.614] 1208|15] 746] sf 732/11f 742/12] 40|]1| 9,8]4 502,4 15 | 
Slingia - 43 (2 135(3]| n7 |1| 50,3] 7] 10,5] 2} 997/14] 19381|15] 725] 6} s82,6|10| 104.6/14| 36]|1 9,1|3 590,5 18 || 
Tubre 13/-| 22/1] — |-| 47.5] 6| 153| 2] 870/15] 1184/16] 67.2] 7] 81,2|10] 122.112] 33]1| 9.37/3 555,3 73 
Mezia 5.6|2] 28/2] — || 381| 5] #4) 3] 831/10] saal 8] 573) af 468| 5] 833]13| 105/1] 46)1 ‘430.4 54 | 
Solda di Dentro 22|1] 13|/1] — |—| 346| 7] 56] 2] 671|13] aza|ia] [ss.0)|8>] 56.5) 9] 792/14] — || 35/1 3964 | 69 ! 
Trafoi o6|-| so2f08 || sor|i] 294] «[1916|21|24so]17] 970/12] 1721|12f 2302|16] 16]-| d43f1 1067.3 96 
«|| Prato allo Stelvio 80/2] 40/1] — |—|[ 386] 7|. 5.8] 1| 732/11] 906/12] 593] 7] 620] 9[tt08]12| 42/1] 54/1 461.6 |' 64 
| Silandro | o7|—-| 21|1] — |[-—| 356] 6| 84/2] 604) 0] ssé/14] 738) 8| 46,7] s[1asa/12] — |—| 68/2 433,3 62 
Ganda 09 |—| 01|—[.— |-|1042| 6] 132] 4|1290|14| 961/12] [70.0]9? 971 [10] zsasiis] 4elil. 27)1 754.6 70 
Ciardes : -_ || 08|]-| — |-—-| 538] sj 146] 2f 56.4] 8| 62,2/14] 78.4] 8] S7.4/ 7[imc4luif — |—{ 78/2 5018 ST 
Maso Corto ss[2] 46|1| 04 [| 490] 6] 17,4] 2| 1310/17] 133.0|18] 896|10] 65.6) olqazel1i] — || 10.0)2 648,7 78 
Vernago 10.6 13f s6lil — |—| aL4/ 1] 13,8] 3/ 119,8|20f 102.4|17] 854] af 508] aliegoli:| — || 90/2 595.8 8l 
Casere di Fuori 841] 49201 — |-| 739/13] 160) s|ana0]18] 1236/18] 772) 7] 596] 71 16r8]i2] 06|—| 124)2 651,8 85 
Rattisio 0.3]—| 3402] — |—-| 584] sf poopar] 642| 7] 103.0/12] 93.5 9] 564|10|[ a87]11| — || 60/1 543,8 61 || 
Tel 3s|ef aelil — |-| sel el 10/1] 634|10/1063]10] 588] 5] 799] 7]1soogi2] — || 195 505,2 56 
Plan in Passirio 11/2] 50|2] — |—|u0r1|11} 209] 4|.141.5/18] 141.6|17] 782| 9] 80,2] 7ifaazagio| 04|—| 15.2/3 837.6 87 
Plata 158]3f s6lif — || 893] of 54] 1] 1686/18] 143,3|16] [30.0]10] 83,2! elzoa4gfio! 7.7]1| 68/3 808.6 80 
San Leonardo 6a|2] 6,5 — || 580| 6|] 148] 2|131.2/14] 245.619] 117.6| 8| 947| 9/1753|13] 83/1] 178]4 476,1 80 
San Martino 159|3f 40t1f1 — |[—{ 563] 7] 5.0) 1| 1046/14] 2528|18] 121.1] 8] 104.2] 9f 1660/13] 60|1|17,9]4 853,5 79 
Merano 10.4 |2] 37]2f — |—| 484) 6] 821) 2f 1152/12] 101,8|14] 792| S| 600) 7| 1682/11] 12]1| 144|4 605,7 | 66 ‘ 
Sant'Elena ì 19.5 | 3 54/2] — [{-f 730|10] 10,5) 2] 126.6/15] 145,5|18] 107,9] 6l 79.9] 9] 24ge6|12] 1.8|1| 142]4 833,9 82 


ei 


° Tabella II, — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi ©’ Anno 1953 


Giugrio Luglio | Agosto 


BACINO E STAZIONE 


mn 


Lutti 


giorni 
z 
_ # 
giorni 


| giorni 


| segue: ALTO ADIGE 


Santa Valpurga [15.-0)|3?] 50/1 —| 688/10 149.2 17 12) 690) sj 930] sfasasfis 24/1 D5.0]] 4| 8499 78 
Pavicolo -{iut4| 3] soll —| 99.6] 9 164.3 | 17 16| 122.7] 7] 812| 9|asas|[12| 24] 1] 17.8|.5 928.0 84 
Meltina {u16o|3a]uz0o| 3 —| 66,0] 6 132.0 |14 13| 123.0] 7|116.0| 8| 1780 08 |—| 98/3 169.6 72 
Tesimo 18 || 65|1 —| s516| 6 ‘104.3 |13 14| 1041] 7] 809| 9] 1069 17 | 1] 135] 4 672.8 70 
Andriano 13.6 | 3 37|1 -|-| 662] 7 100.2 | 12 |11| 1o7z.0|]10] 81.7] 8] 1626) 38 1| 119| 4] 7078 70 
Terme «Brennero 210 | 9] 22,5) 5 3| [95.0]11> 135.6 [17 21|1020|11] 873/11] 958 14.2 | 3] 232] 8 864.7 126 | 
Fleres i 14.4 | 4] 143 4 1} 828/13 150,1 | 16 18] 969|14| 89.8|10] 128.3 6,3 | 1] 26,6| 6 868.7 110 
Vipiteno 17.5| 3] 80| 21 ul Bas] @ ‘317.7|17 17| 103.8| e[zoro|1] 9s9|13] 128] 1] 140] 4 709,2 87 
Alla Discesa s8| 21 26|2 — | 29.6] 8 i 102.6 | 16] i20] 613) 8] s14|10| 839 40 | 1| 7,2] 2 527.0 86 
Prati 90} 2 14.7] 4 —| 518] 9 124,2 | 16 19 77.0) 6] 710/10] 842] 6.8 | 1| 17,4| 5 661,5 87 
Ridanna > 14.6 | 3| 184} 4 “1| 965|11 135.217 119] 123,5|12f 946/11] 122.6 8.6 | 1} 219) $ 8724 104 
Lundro. 25,6 | 3] 2652 la] 761]10 160,3 |17 19f 163.6|11] 969| sf] 828 12.5 | 1| 360) 4 894,2 92 
Dobbiaco 178 | 3| 19|1 —| 70.5/ 9 159,0|15] 14| 118.3] 9| 90,4] af 843 74 | 1] 30,5| 2 737.4 T4 
San Vito in Braies 8,0 | 3| 190) 2 —| 69,0) 9 124.0 | 20| 16] 115.0] af 950] 7] 1380 65] 1] 330) 2 827.5 84 
Monguelfo I 9.1 | 1| 15.0] 2 — | [60,0] 8? 140.0, 15 14] 110.3|10] 70,9| 5] 786 6,2 | 1| 18.3] 3] 7212 71 
Santa Maddalena in Carica 40) 1] 283] 4 —| 586/12 157.5 | 23 16|136,4|12] 88,5) 8| 88.6 6.5 | 1] 249] 2 817.1 9% 
Anterselva di Mezzo 29 | 1] 243] 4 —| 59,5| 9 142.2 |21] (17f 1361/12] 97.8/10] 73,5 7.9 | 1} 29.9] 2 858,2 98 
| Rason di Sotto 20/1] 42|2 || [36.0]| 6» 99.4 | 17 12| 1244fn| 124/-s|' 6081 47| 1] 140) 2] 6229 69 
San Giacomo a — || 222] 2 al son] 9 99,1 |16 15f 66.3:|11] 113.5|10] 69.6] 7,3 | 1} 160| 2 673.9 86 
San Giovanni ce Jola —| [66.0] 7 | 120.5|14 lin] [r0.0]|a>] 76.7) 9] 85.0 11,0 | 1] 120] 2] 6888 70 
Campo Tures: — || 280 | 2] — | [48.0] 62 [100.0][14? |14] [60.0]|5>] 89,4] 9| 75.8 5.0 | 1] 183) 2 652,5 65 
Riva di Tures 5.6 | 1| 31,2) 3 —| 4010 107.2 | 17 118] 95.2|13| 1056/10] 78,8] 84 | 1] 17.5] 3 743.4 99 
Selva dei Molini | 6.8 | 2f 251) 4 —| 63.9/ 9 1774 |17 14] 1249] 9] 92.5) 8| s6.6llo] 12.7) 1| 17.6] 2 880,2 8l 


Tabella II, -— Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi Anno 1953 


Gennaio | Febbraio Giugno | Luglio | Agosto 


e N>2i e —i®{\ì{ | —_____._- — |&È».<€’  — --... 


BACINO E STAZIONE 


0.6 || 715 8| 19.4) Sf] 1044/12] 125,4/12| 1924 


MEDIO E BASSO ADIGE 
Redagno 222 |2f104|1] 20 |1f100.5| 9| 53.7] 9] 153.1|15f 1902/12] 257.112] 101.6]11] 253,3/13] s4|1| 202/3] 118717 89 | 


| 
| 
segue: ALTO ADIGE 
San Lorenzo in Pusteria 1 6 6| 894 
Corvara 2 3 6 9| 300.7 
San Cassiano 11.6 | 3] 163]5] — |—{ 868/10] 33,3] 8| 1349/22] 185.1|16] 160.5|13] 88,2) sfior.ali4] 45/1] 36.6|2 955,0 102 
Longiarà = 11.0 |2] 156(3] — |—{ 797/11] 384] 7] 151,616] 2666|18] 135.2/11] 107,5] #[175.7]15f 431] 410/2 1016.6 94 
Sun Martino in Badia [ 78|2| 142/302 || 20/1] 148) 6|una[19]1474]i7] 994] o] ace) ef122.6/13] sol1] 2088/2 710,4 91 
Longega i | 60|2|174|2 — |—| 389| 6 84 | 1 112.4| S| 1381|11 71.8 7| 70.4] 6| 108.1|13 25 |1 23.6 | 2 597.6 60 
Fundres i 144 |2{ 167]3] — |—{ 72.3|12] 263] 6| 966/19] 214,4|15] 1007] 9f 910] 9f 923/13] 159/1| 27,9|2 777.5 91 | 
Î Vandoies di Sotto 40/1 250|2] — |-{ 730|1| 124/ 4 107,4|16| 191.6|14] 106.6] 8| 779/12] 884|15| 86|1r| 120/1 707.1 85 
w | Valles 40/1 224/21 — |-[ 640] 6| 460/ 5 115.0|11] asso |15| 1280) 8 [80,0] 92] 124.5] 9| 137|1| 325}3 929.1 70 
| Luson 1.6 |—| 153 [4] 03 |[—{ 85.2| 7] 341] 4] 163.2|16] 148.7|13] 109,2] 7 100.3] 9 [80.0] 8? 6.4 | 1 16.3| 2 151.5 71 
Borsa 24 [1 112/33] 14 1 52,6] 7] 116] 4| 794/12] 167,6|16| 83.2) 7] 70.2] 7| 734/12 9.0 |1 21.8] 2 573,8 73 
| Lazfons 76/2] 162]4] 03 |—|1027|12] 40,5| 5] 981/17] 1768/17] 103.7/10] 826|10|123.8|14| 100|1| 391/3] © 7979 95 
Ortisei 6.213] 138/4] — |—| 538] 9] 488| 7] 1040/19) 1821/14] 133,8/11] 94c| 9[1348|13] 50|1} 252)? 801.5 92 | 
i Ponte Gardena 0.5|-—] s4/1] — |—| 722]10] 154| 4l 843] 9|iaze[l10] 894) 8| 85.0] 7|1217]13] T6|1| 30,3/3 637,4 66 
| Fiè — || 10.01]3] — |—| 100,5] 8] 25.3] 3/ 1223] 9] 133.3] 9[1514| 9f 1680] 6|137,9]10] [s.0])| n] meli 851,0 59 
Tires i 13.0 |3f 83/2] — || 636|m|, 61| 3/126.7|20| 108.7|15| 1821/11] 110,0] 9 1661/12] 90 1} 271)2 820,7" 89 
Soprabalzano | 11.8 [3] 122]3] — {| 794/10] 212] 4| 1240/15] 1644/14] 157,4|10[ 1240] 9[1708f15] 646|1] 234|3 895,0 87 
| Cardano - 2.8|2} taf2z] — |[-{ 717] 7] 120] af o7r.0f12] 936/13] 1470] 9f 103,6] 8|1390]13] 52|1| 250]2 710.3 To |} 
Nove Levante ‘223]2] rafil — {| 868/10] «70/10] 1536/17] 148,0|15 225.0] 9| 105.3] 9 210.0/13f 111|1] 2742 10338 | 89 
Sarentino E 59/2] 872] — |—{ 57.2] 9] 15.6] 4[123,0]16] 192.0|18] sa5.0| of s2.0) af127.2/10f 7.0|1| 16211 T40,8 80 
Bolzano 98/3] 89/2 9] 111.6| 8] 1740/13] 9ol1]z08|]3f sero | 16 
| 
| 


Tabella II, — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero: dei giorni piovosi i ; e” i i | Anno 1953 


-Novemb. | Dicembre A n no 


‘Gennaio | Febbraio | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto 


BACINO E STAZIONE 


stili Ria (Pi sun | ELaan LE mm |- 
‘da "I “Ra “a Ta ‘a "na 
segue: MEDIO E BASSO «ql 
ADIGE 

San Nicolò di Caldaro 32/11 7001 — || 572] o] 304! 6f 902/13 1354/12) 1641] of 6,0 18.7] 3| 8317 14 | 
Bronzalo Phi 14.8 | 3 126 2] 17 | 1| 63.61 8| 19.5) 6] 101.9|10] 109.1]10] 1840/10 6.5 22.3] 3 805.2 75 
| Salorno 20.0 | 3] 135) 1] — |—| 796] 9[. 432] 6[157.2|11] 105,6|13] m8.6| 9 6.6 20| af 9305 83 
Peio sl: losafal sefaf — || o23fe]-118/ 3] orefis] anoiio) 938) a 2,2 92| if 6797 69 
Careser . lasxfal sx|af nz | 1} ezio] 126] 6|1404|22[ mas|is] 784| 9 3.7 9.6| 4l so081 | 104 
| La Mare 161 | sfass|al — |-|.943]20] 241] 8[1887|22| 1603/17] 120.7|10 45 | 2| 158] 3] 10148 | 104 
Pont solel 2001] — |-[ero[i0] 120] «| mas]is] 836/13] anslio 3,0 s8| 3] 7278 87 
Passo del Tonale n 2.2] 2| 124] 2f — |—|1016] 7] 239] af 1434|19] 155.4|15] 1392/11 5,8" 167 3] mio | 93 
Mezzana > di (°° 2 25] 1} — [| 52.7) 7] 175) 2] 7722] a] 97.7]11| 1265] 9 3.2 | 120| 1] 7763 59 
Malè 65 | af s2|1f.- |-| 842] 9] 27.2] 4|112,6|16] 1048/13] 1446|10 11 6,5] 2 913,2 82 
Proves 175 | sf sila — |-| 9330 7] 147] 3| 145815] 1221]16] 1934] 9 22 180| sf 9784 85 
Cles 157] 3] 62|1{ — |-| 649] 6| 200) ol 930/11 1166/12] 8801 7 22 165/ 4] 8263 | 73 
Mendola 130] 3f sal af — |--| 888] 6] 212] 2/ 160.7/15[123.6]11[ 1260] 7 —.|-| 216] 4] as49 | 65 
Romeno i 292 | af axsfal — |-| 68,6] sf 232] 3] s0sliofioza[ufuza| 8 1.5 9,8| 2 921.7 69 
Santa Giustina. ù 122 al aalal — |-| 6880 70 252 sf 92.6) o|240,2|14] 934/10 2.4 | 8.6| 3] 8692 14 
Denno , 2265 al 232] 1] — |—| 686] 7] 55.6] 6| 1418|12] 2159/13] 105,5) 7 5.4 | 1] 1851 5] 12279 85 
Paganella li 294 | 2fas6|1f — |—[1044] el 109] 1[1273] o[1ss6|11] 108.6] 8 po. [32] 211| 2] 12525 | 68 
Spormaggiore 18.6 | 2fasr[al — |-| s18| 6 304] 2| 1098/10] 1534|15/ 1973] 9 16! 2] 22/2] sso | 73 
Mezzolombardo ———* 22:2 | 2] 9s|1| — |—| 1921 6] 413] 3] s1o|10] 1029/11] 859) 8 1,2 | 1] 47,7] 5] 8240 73 
Zambana 138] af 146] 1] — |-|/824| s] 284] 7[103.0]11] 1388|12]:156.0/ 7 | 10,2] 1] 21214] 10436 81 
Mini F 11.3 | 2f isa af zé | 1] 701) 9] 383] 6| 1373/18] 123.1/13[ 1519/11 83 | 1| 311) 2] 8423 92 

3] 136] 3/20 | 1] snaji0] s4,8| 8] 1493/20] 1480|16] 1794/11 6.5 | 1] 396| 3] 10522 | 103. 


Moena . »_ 12.4 


Tabella II, — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi Anno 1953 


| Giugno- | Luglio |- Agosto 'Settamb. | Ottobre | Novemb. | Dicembre Anno 
BACINO E STAZIONE cio È al _lalola z 
mn s mm Ss mm s 2 mm 4 mm $ mm 2 
segue: MEDIO E BASSO 
ADIGE 
Passo di Rolle 6.1 |1|141|2| — 1397/12] 62,7] 6] 203.5j15] 208.9/12] 2027] 9] 175.5|10] 4202/17] 90|2| 50.613 1482.6 29 
Paneveggio 16.3 |4| 146|3| — 115,7/13] 63,7] 8] 1532/20] 143.0|15| 180.9/13] 83.6| 9 cala 63 | 1] 36,5|4 1065.1 107 
Predazzo 1633] 1n0]2] 04 102,0|10) 63,2] 8| 126.6|20| 149,215] 203.0|13] 90.8! 7|a7s4/l6| 5.7|1| 346/2 1079.2 97 
Cavalese \xag|a| no È = 64.0| 9| 39.2) 7f 95.4|16] 1138/16] 128.8| 9| 90,1|10] 183.7)17| 5.2]|1 229) 2 764.9 91 
i Cudino di Fiemme 154 |4| TO|l] — 118.8|12] 64.7] 8| 1689/19] 192.6|13] 1954/12] 126.1) 9| 361.7]17] 7.7|]1| 284/4| 1286.7 100 
Anterivo 16.3 [2| 132|2| — s5.8| ol 40.8] 5] 1367|12|1640|13] 1424] 8| 1255) o|essa[is[ 90|1] 00 # 974.9 n 
| Pozzolago 100 (3|104|2] — 76.81 8] 444| 7] 1552/14] 86,2/12|] 138.6|10] 122.6 10fssselis] soli malal - 9992 86 
2 Lavis DR PEA] — 86.0| 8| 27.0] Sf 8sgo0|10] 124.7]|10] 177.0] 7| 140.0|10] 3630/15] 15.0} 2] 21.1/3 1070.8 14 
Î Monte Bandone s6|2] 29/1] — 105.9|11| 41.4| 7] 160.4|18] 129.8|14| 1448] 7| 142.811] 397.8(17| 1102] 17.9/3 1160.3 93 
Trento 174|3| 134|2] — 90.0|10] 330] 6|127.2|16f 99.0|11] 1082] 7| 121.2] 8| 4454/17] 98|]1| 25.6|5 1088.2 86 
| Sant'Orsola 13.0 |3| 81 vi 102.7] 9| 410] 9|1741|13] 135.8] 9| 177.8] 7] 122.2|13] aon.e|14] 97|2| 13-7)2 197.7 82 
" | Piazze Pinè 115/2]/209{1|— 114.3/ 9f 25,6] 6] 179.0|13] 1161|13| 203.1] 8| 145.1] 9| a07.1|14|] 88|1] 16.9) 4 1138,4 80 
| Aldeno 26|3]|145|2{ — 115.1} 9| 37.2] 6] 131.7[13| 135.1|12] 147.0|09] 136.6|10] 408.4/18] 142|2]| 252|5 1186.6 89 
: Folgaria vslal rale] — 118.2|10] 36.2] 1/ 160.0|17] 176.0|13] 172.2] 6| 1329/12] se1.4|17] 86|1| 240/4 141],1 92 
Piazza (Trerragnolo) 17/3] 70|il — 155,2 9| s13| sf16s.a[16] 1584/10] 130,2] 6] 105,2] 7] e408|17] 70|1] 213/3] 14406 718 
Fochese 22/3] solll — 90.7| 7 44.5] 4 [230.0] 20 [150.0]:10 [120.0] 73] 105,2/13] 262.3|12] 184/2] [22.0] 33] 1167,3 82 | 
| Rovereto 146 |1|] 70|1| — 95.0 9| 27.2] s|1416|15] 1342/12] 99,8] 7/ 142,0/|10] 32988|17| 114 |1]| 260/3 10286 | 81 
Ronchi 128|4| 1332] — 148.0|10| 22.3] 5f 2241/19] 124,3/12| 129.6| 5| 1923/11] 662.86|14} [20,0]| 4° 25.3 | 4 1464.8 . 90 
Ala: e:/2]sol1] — 111,0|10f 440) 6]|168.5|20] 139,3] 9| B00| 5| 160,9) 9| 3132/18] 240|2/ 3408/13 1115,9 85 
Ronzo” 179]/3/ 103/2| — 105.9] 8| 52.3| 4[ 1562] ‘241.6|10] 1062] 4[151.8| 9|sono|18] 127/2|156)2 1163,4 73 
Spiazzi di Monte Baldo 34|1| «+2]1| — 55,5] 9] 17.9] sf 06.8| al 98,8) sl 46.5] 5| 123.2] 7] 266.4/13] 183 |1| 27,9/3 718,9 59 
Belluno Veronese 1720/2] 9s1{1| — 771.2] 9| 289) 5| s6.7|10] 164,0]10] 887) 6|1899| 9 mi 84|1] 387|3 1021,2 72 


Tabella II. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi 


Novemb. | Dicembre 


Morzo | Aprile | Maggio Giugno Luglio | Agosto | Settemb. 


BACINO E STAZIONE 


giorni 
8 
| 
giorni 
giorni 
E) 

a 
giorni 
3 
& 
glorni 
E 
Ei 
giorni 
giorni 
giorni 


i segue: MEDIO E BASSO | 
| ADIGE 
Dolcè Pa ass al co) if — |-| sa60|] 7] 260] 4[ 1290/12] 1094(1n| 569) sf 1068! ol 1420/13] 240] 2] 278] 3 
Affi I RE] 2 9.6 | 2f — |-{uoso] 9] 315) 7] 1160|12] 148.2] 9] 740] 5| 1555] 0] 2960/15] 210] e} 385) 3 
San Pietro in Cariano {209 | 3f 148] 3] — || 6o|io] 446] 7] 1920/13] 10064] ol 6s4f 4f 140.9|10]189.6]17] 231] 2] 457) 6 
Ì Fane 431 | 6| 251/ 2] — |—{po0.0y10] 975) 7] 1988]13] 955 8| 738) 4| 120.2] 7|547.7/15] 311] 2] 308] 3 
$ Verona 244 | 3] 1165] — |-{ 80.6] 9] 408] al srol14] 756| 9] 75.6] 5[1348] olaisafaz] 20,2] 2] 404 a 
Fosse di Sant'Anna 379 | 4] izs| 2] — |-| 998| 9] 553) 9] 1789/17] 223,5|13] 674] 6| 1693/11] 2esas|16] 310) 2] 339] 4 
| Marzana i 20.8 | 3/5 140) 3] — |—| 89.0) 9j 524| 9 124.0 14| 81L8| 9] 80.0] S| 116.4| 9] 1766/17] 134) 2| 26,6| 4 
e || Roverè Veronese ‘ |-229|] 3] 118] 2] 02 |-|1soa]10] 730] 9| 1727/14] a141|10] 954| 7] 140,6) 8| 2545/18] 199] 2] 426| 4 
Tregnago Me 313 | 5] 14,3 2 = |> 196.8| 8&| élL1| 6| 141.7|14! 92.6/10/ 104,6| 8] 141.4| 8 | 218.8|17| 23.8) 2] 37,9) 4 
| Campo d'’Albero i 22,5 | 4/ 126 | 1| 27 1] 293.9/12] 70,4|10| 289,1|19] 29).0|16] 88.5) 7] 182,8|12] 637.1/16] 27.8) 3l 57,8! 5 
| Ferrazza 37.1 | 4] 21.2 3| a .|- 297.1 12] 9so/lo] 3587|21] 2679/13] 918) 6 163.4 | 9| 4on.a 16 25,6 | 2] 53.9/ 4 
|| Chiampo 350 | 5| 242] 2] 02 |—|1803|10] 682) 91 2754/15] 1886|11] 180.4] 6|1432/10| se0.8|15] 252] 21 538) 4 
Soave 29.5 | Sf 15.1] BI ‘— |- 132.81 70 37.6) 7]. 90.6 10 50.1) 6| 83.6] S| 124.0) 8| 166.3 13, 18,2 | 1|[ 380| 3 
PIANURA FRA BRENTA] | 
E ADIGE 
i Camisano "a 30,3 | 6] 16.4) 3j — |—| 129,6] 7} 684/10] 1644 141.212] 104.8] 5] 92.5) 6] 3043]|18| 15.7 | 1| 740| 7 
Padova È 36.4 | 6I 217] 34 — {—| 118,2) T|] 65,2] 6] 111.0| 74.2] 7] 113.2] 7/ 115,0| 6 201.4 15] 200 | 1] 69,0| 7 
Pieve di Sacco 43.2] af 212] 2] — |-|1084] 7] s04| o] serln] 466] a| 558] 6f 684) 4[1esa[1s5[ 124| 1 s70| 7] 
|| Bovolenta 50.1 | 8] 147] af oz |-|121,8] 7] 854| 8| 592 80.0] 6| 632) 6| 734) 4|ssoo[14] 160] 2] 58.4| 6 
| Santa Margherita di Codevigo | 45.2 | 7 14.2 4| 02 |—| 894| 6|j 99.7[10] 51.7 79,8] B| 58.6] 7| 43.2] 4| 104,0 14| 12,2 ll 41.6 4| 
| Colle Venda “az | 7] 45/3] — da 117.6] 7] 396| 7] 930 594| 9] 64.6] Sf 1]0.0| 8] 209.86|15| 30,0 | 2] 78,4) 6 
Zovencedo © 0 382] 71 ma| 2] — |--|1536|"8] 462] s| xmn4[15] 207.8] 90/1162] 6| 1100] 7/2104|]14] 226] 2] 566| 7 


BACINO E STAZIONE 


segue: PIANURA FRA BRENTA] 


Cal di Cuà 


Lonigo 


Longare 


Cologna Veneta 
Albaredo d'Adige 
Montegaldella 


Lozzo Atestino 


Bonavigo 


Noventa Vicentina 


Montagnana 


Este 


Battaglia Terme i 


Monselice 


Casal Ser Ugo 


Stanghella 


Bagnoli di Sopra 


Cona 


Cavanella Motte 


PIANURA FRA ADIGE 


Villafranca Veronese 


Ca' di David 


30.6 
39,2 
29.7 
46,0 
38.3 
36.6 
66.6 
43,7 
42.1 
40,5 
44.5 


i 336 


d9.2 
42.6 
49.8 


| 51,3 


50,2 
57.4 


27.6 
31.0 


© cc «dè A è a a a a a n & in +4 n n un 


=] 


qu 


19.2 
17.7 
21.1 
13.7 
12,3 
21,7 
16.8 
14.2 
13,8 
10,0 
10.0 
14,8 
16.4 
15.5 
17,5 
20.6 
11.5 
24,3 


12,6 
13.7 


b359 dd bo 


ba 


dI o dI Ls ta ww O BIO I Obi bo DI 


136,2 
130.6 
135,1 
145.4 
138,2 
139.1 
184.0 
149.8 
129.8 
140.9 
143.9 
109.4 
137.4 
106,5 
132,8 
134.1 
115,5 

86.4 


Ss _- ‘w 


+ «a a —-. n 


9 


i 41,3 


Maggio 


giorni 


50.8| 9 
39.5 7 
47.7 


= 


ua 


91,4 
72,3 
51.3 
48,3 
89.7 


=] 


57.7 
47.5 
60,2 
43.4 
72.9 

190.1|11 


wo ee, " n èS «© di é@ i sJ 


86,7] 9 
102.6 | 8 
117.0 {12 


43.4| 7 


38.3] 5[ 115,8 


227.7 
148.6 


159.4 


143.4 
126.9 
210.6 
90,0 
128.0 
78.9 
138,1 
116.3 
18,3 
85.4 
60,3 
99.8 
90.2 
69.3 
62.6 


93,5 


Tabella II. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi 


12 


168,3 


18.1 | 


128,9 
82.6 
97.0 

118,5 
46.4 
52.2 
33.0 
30.4 
70.0 
48.0 
64,2 
94.7 
19.4 

115.0 

113.1 
41,2 


53.0 


73.6 


un a © 


43,7 
53.1 


@ È nn © 


121.1 
116,7 


- |, —- & 


bo Gf ai (O n © n 


178.715 
[187.0)|15> 
178.0 | 15 
206.6 | 16 
163.8 | 15 
176.8 |14 
133.2 | 16 
121,6|14 


249.1 |16 
281.9/15 


20,4 
31.7 
20.0 
39.0 
26.2 
19,2 
24.1 
25.2 
24,4 


"32.1 


31,8 
23.1 
28,6 
15.6 
22,8 
20.2 
11.9 
15,4 


25,0 
27.8 


ba 


b5 0 bo I DI dba do do ba 


ba ba is 


1167.8 
928.5 
1007.9 
1005,3 
1461.3 
1209,8 
916.2 
1005,4 
807.1 
883,3 
#02.2 
760.7 
756.9 
832.1 
491.1 
461,9 
176,3 
660,9 


187.7 
868.6 


68 


18 


* 


Tabella II. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi | Hiciò 1953 
i ES | Gennaio Agosto | Settemb. Anno 

| BACINO E STAZIONE È 
. ba 5 | 
| soguo: PIANURA FRA ADIGE | 
E PO i i 
7 2 DR Ì ! | 

Zevio 36.0 | af a7z{3] — || 1244{10] 470] 7] 1377/11] 918/12] 185.6] 6| 2780/11] 156.7 38.5:|3| S7.8/6| 11712 90 
Isola della Scala 384 |5|[152|/3] — |—|1158| 8] 5460 7] 908) 7] so4l ol weil 4| 123,5 s|saes|io| 22.82] 56904 899,0 70 
Bavolone F ‘  Tazo|2]125}3] — |—[[210,0 82] 35,7) 6] 53.5| 9] 526| 7] 634) 4| 1005] 5| 2346 30.6 | 2] 51.7|4 767,0 63 
Sanguinetto a.7talocox|zi — |—|uo0a] ol 668) 6l s4a|1if 35.2/ s|] 58.2] 4| 88,2) 7] asse 27.4 | 2] 51.2/5 816.3 68 
Legnago 548 | 7] 183|2 - |__| 659] sl or2] oliza:|13] s00| ol 496] 4| 1828] 7] 2042 32.2 | 2] 590|6} 10681 81 
Badia Polesine 614 |6|248]3] 05°|-|1359| 7 ma 9| 120.5|13] 639) 7| 23.3] 4| 818) S| 208.0 36.0 |3]| 58,3|5 891.6 76 

I Torretta Veneta 624 |6| 26613] 06 |—| 1430] 8] 87.8] 7] 986/11] 47,4) 4| 410] 4| 119.6] 8] 187% 29,8 2 54,7] 6 879.1 16 
2 | Lendinura | {553 |5f162]2] — |-| 1310] 6} 90,5] 8a] 1293/15) 56.7] 7] 27.2] S| 976| 7] 1841 25.8|2] 4895 862.6 n 
î Botti Barbarighe [50.0] | 6] [20.0)| 33] — |—{[ 93.9] 6| 1094/11] 106.6|13| 48.8| & 66.2 3Î 37.6| 4| 141.6|14| 140|2| 42.2|5 730,3 73 
Rovigo 522 fa zo6lal — |—|t470]| 6] 942) ofion6|1| 42.2) 7] a74| 4f 546] 4[ 1374 29.6 |3| 40.6] 7 776.4 79 | 

| San Martino di Venezze 522 | 7] 230/4| — |—|1510| 8] 85.5] af 780|13] [40,0) af 42.0] 4| 45.0] 5| 188.0 17.0} 2] 47.0|5 768.7 | #0 
Piazon e 51.5 |4lsea[5] — |—-|[ 1290] 6| 1259] 7] 86513] 406.5 7[ 735.5] 3) 262) 4| 183.7 25.23] 3634 182,7 73 
Sarzuno (Idrov: ‘San Marco) | 41.2|4|196|4] 0.2 |—|1500] 6] 872) sj 60.8|11| 37.2] 7| 440) 4| 49.6] 3| 1192 20.3 | 3] 32.0/4 661.2 Ch 
Custelnuovo Veronese ‘| zxo{a]50|2] — |—|1285]10] 312) 611433] 9| 1160] 6| 77,6) 5/135.0|10] 293.4 22.8 |3| 4244 966,2 74 
Knverbella Co a4s5f4a[168|3] — |—{[ 105.5] 8] 6931 6|[ 103,5] 8] 143.6] 6| 73.7] S| 119,2) 8] 293,3 23.7 |3] 560|6| 10391 72 
Nognoate: Tocsa 332 |4la6s|2] — |-|1042| el 602] 6| 972]12] 188) 6] 691] 4| 1104] 7] 2026 2502] 630/7 9201 | 73) 
Castel d'Ario 385 |3|185|2] — |—{1200] 7] 65.6] 5| 52.5] 9| 66.1) S| 686] 4/103,0) 3| 2148 19.2 | 2] 70.0/5 836.9 60 

| Governolo, | 708 |5 194/3| — |—|1421| 7] ss4| 7] 58.7/10| 322) 6| 57.2] 5| 1150! 6| 2202 31,2 | 2] 546|6 860.8 71 

| Ostiglia 597 [sl zesl3] — [—| 1404] 7] 880] of 66.71 sf 333) 5] 452] 4] 139.3] 5] 173,9] 19.8 | 2| 584|6 851,2 | 64 

| Castelmassa (52.0) 6] 3,0|3] — |—{| 115.5] 7] so0| 7] 785/11] 85] 3] 320| 2] 320) 6] 129,0 20,0 | 2] 52.0|5 630,5 66 

| Ficarolo ss |alaer|2] — |-|non2| |iasa] o| asse] al 38,7 af 300] 2| 369] 5] 11.6|14] 28013 512/4| 7049 | 60 
s|oz ||| oliena] a] 926/13] 584] 7] 208] 4] 262) s|1176|13] 278]3f384/4f 7317 | 


Fiesso Umbertiano È 56.2 |6| 433 


BACINO E STAZIONE 


segue: PIANURA FRA ADIGE 
E PO 

Cavanella Po 

Isola del Visano 

Motta iddi Lama 

Baricetta 

Ca' Cappellino 

Ca' Mello (Porto Tolle) 


ANNO INAGZNZA SUBITI Ln 


sl.5 


75.6 


| 526 


55.3 


68.6" 


76,2 


m dd 


40.6 
33.1 
24,2 
28.8 
30. 
da 


We O OOO 


Aprile 


_— — — 


giorni 


T nn a a aa a 


131.7 


104.7 

79.6 
113,2 
131.9 


136.6. 


Giugno 


E | 
3 
glorni 


33,2) 9 
12.7] 8 
70.6 | 13 
63.0 |14 
32.1| 8 
95,81 9 


Tabella II. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi 


Luglio 


giorni 


31,6 
46.1 
30.8 
de. 
389 
61.2 


(ti “n 0-2) (| taò Co 


a —_ {__—_—______— —_____— —.—_- 


a 
è 
' 


Ottobre 


min 


giorni 


2|[140.0]14? 
2) 146.4]14 
1 raccolta» 
1| 147.615 
3| 140.117 
3| 134,415 


mu 


18.2 
16.8 
17.2 
14.8 
18.3 
28,8 


mm 
3| 56.5 
2| 51.6 
3] 56.6 
3| 442 
3 x 36.5 
3| 454 


Anno 1953 
Anno 
= 
mm s 
bi to 
652.2 73 
T11.0 67 
624,6 "o 
668.1" 80 
093.6 79 
730.0 75 


Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi i Anno -1953 
| INTERVALLO DI egg I 


BACINO — —l —_—— _P———————_ —ym__ i 
INIZIO INIZIO INIZIO 


E STAZIONE. 


BACINI MINORI DAL 
CONFINE DI STATO 


PIANURA FRA ISONZO 
E TAGLIAMENTO 


ott. | 1134| 25 | ott. |1600]"25| ont. | 1840] 25] ott. | 1936] 24] ou. | 


ALL’ ISONZO | 
Basovizza 21,2] 23] mag.f 228| 9 dice. | 318| 9] die. | 348| 9| die | 616) 8| die. 
Trieste 396/ 11| sett. | #76) 10| et. | 622] 7| mag] 673] 7] mag] 673) 7| mag. 
Alberoni 332| 13| log. | 976] 13 lug. | 380] 13] lag. | 486| 28| mag 534| 27| mag, 

ISONZO | i 
Musi : 554| 19] lug. | 566| 19] lug. 808! 25 | ott. | 1474) 25| ot. | 2134) 25| ot.- 
Ciseriis 51,4] 25| gio | so2|25| gia. | 594) 25| gio | 594) 25] giu. | 656] 27] apr. 
Pulfero 436] 25|.gia. | 472) 25] gio, | 494] 25/ gio. | 540] 25| giu | 6301 81 gio. | 
Cividale 33,0] 21] ago. | 462] 1]|lug. | 464) 1] lug. | 574| 21]|-ago | 70,6| 21] ago. 
DRAVA 
Sesto i : - [150] 28] mag.f 246| 3] gio. | 326] 3] gia, | 344] 3| gio. | 370) 8| giu. 
Tarvisio 15,0 | 29) mag] 340] 22|ago.| 512] 22) ago. | 604| 22] ago. | 724! 22] ago 
TAGLIAMENTO. 
| La Maina si È 230) 7; iag. | 254] 27| ott. | 456] 27) on. | 834| 27] ott. | 1230/ 27] or. 
‘Ampezzo 272) o|gio | 404f 15] ou, | 596) 8| gio | 912) a| giu. 1384] 14) on. 
Tolmezzo 30,6 | 16 | ott; | 450] 16| ott. | 598| 15] ou, | 974| 15| ott. | 1494) 15] on. 
Pontebba -180| 25! sett. | 256| 25 | sett. | 258| 25 aett.| 448) 25] ott. | 748| 25 ott. 
Resia È 31,4 | 19 | lug. | 388] 26 | ott, | 578| 25| ott. | 96,6| 25| ott. | 1556] 25| ott. 
Moggio Udinese 27,8 | 19! lug. | 412] 16] ott. | 450 16] on. | S510| 25] ott, | 978] 25] on. 
Alesso 528 | 22° sett. | 696| 16] ou, | 770] 16| ott | 1090| 15] ott. | 1746] 14] on. 
San Daniele del Friuli | 386 | 24 giu. 458 | 24 | giu. 808] 25) sr. 96,4 | 25) ott. | 1008] 25) ott. | 
520| 19| giu. | 664| 19] sett. | 116,4] 19] sett. 


Clauzetto 35,6 | 19 giu. | 520] 19] giu, 
r 


Udine | 632| 26 

Palmanova 46,8 | 21} ago. | 492) 21| ago. | 492| 21] ago. | 5S56| 10) febb.| 556 10| febb. 

San Giorgio di Nogaro ! 4zo| 10 [tag | 446] 10] tag. | 590 10] set. | 752] 10) sen | 826| 10] sett. | 
Latisana 34,8 | 18 | giu, | 350| 181 giu. | 350) 18| gin | 604| IL| lug. 22] 12} lug. 


Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai ‘pluviografi Anno 19531 
; | INTERVALLO DI ORE ba 


1 3 6 12 24 


4 << | sa |° {es | | asi wa 
E STAZIONE BI N ml È SELLA da E 08 mel di 
5 | meso $ | mono 5 | rione 5 | mese | 5 | mos 
LIVENZA 
Aviuno i 34,8 | 19 | lug 452 | 24 | giu. 488 | 24 | giu. 62,4 | 27 | ott. 99,2 14 dll, 
Sacile | 378 | 10 | lug. | 42210 | lug. | 422] 10 |tug. | 422| 10 | lug. | 64,6 14 | ott. 
Maniago a si 36,2 | 25 | giu, | S24| 24 | gia | 53,6] 24 | giu | 644| 24 | giu. | 1092] 14| ou. 
Claut 168 | 30 | lug. | 284/27|]on. | ss8|27fown | 966] 27] ott. | 1594| 27] on 
PIAVE 
Santo Stefano di Cadore 18,2 | 14 | ago. j 22#| 18 | ago. 26,0) 27 | ott 488 | 27 | ou 79,6 | 27 | oil 
Auronzo 20.6 | 19 | 1ug. | 322| 10 | sett. | 370) 10 sen. | 412] 27] 0n. | 628] 27| on 
Sottocastello 17,6 | 16 | ott. 30,0 | 16 | ott. 38,4 | 16 | ott 444 | 16 | ott 59,6 | 15 | ott 
Cortina d'Ampezzo 24,0 | 18 | ago. | 27,2] 18 | ago. È 27,2] 18] ago. | 438| 27 |oott 710,6 | 27 | ott, 
Perarolo di Cadore ' 23,0 | 19 | lug. | 314] 16 | ott. | 394 16] ou. | 662| 27| ott. | 974| 27) ou. 
Forno di Zoldo 150 | 15 | ago. 234 | 25 | ott, 36,4! 25 | ou 5S7,6| 25 | ott 92 27 | out. 
Fortogna 32,0 | 18 | giu. 33,2 | 18 | giu. Sla 2 | giu. 7122 | 20 | die. 102,0| 20) dic 
Belluno 32,4 | 14 | ago. | 35,6] 14 | ago. | 356 14 | ago. | 442] 24] ott 70,6| 24! ou 
Caprile i 13,6 | 27 | giu. 27,6 | 25 | sett, 316 25 | sett. 41,4|25 [sen 62,4 | 24 | ott. 
Agordo 16,6 | 25 | ott. | 31,6| 25| on | 45,6] 25] ott 726] 25] ott, | 1092] 25] ott. 
Ciszido ‘18,4 | 19 | sett. | 406| 25 | ott. | 604] 25 | on 890| 25) ott. [1122] 24] ou. 
Milies 46,2 | 24 | giu. | 786/24 |giu. 78,6| 24| giu | 832! 10] lug. | 1206] 10| lug. 
Pumbizo 88,4 | 10 | lug. | 476] 10 | lag. | 588] 10°! log. | 760| 10° lug. | 93,6| 27| on, 
.Cison di Valmarino 44,0] 10 | lug, | 630] 10 | lug. | 666| 10] lug. | 730| 10] log. | 892| 10| lug. 
PIANURA | 
FRA TAGLIAMENTO | 
E PIAVE 
Portogruaro 332 | 187 giu. | 350 | 25 | apr. | 450| 25 ott. | 512} 25 | ott. | 538] 20] dio, 
Villa 23,2 | 27 mug. 25,4 | 27 ca 26,2 | 27 | mag.|] 310) 20| die, 55,4 | 27 mag, 
Sun: Doni di Piave 28,6 | 10: 1ug. | 290/-10 | tug. | 294] 25] ott, | 312025 ott | 386] 10] lug. 
Boccafosa 23,8 | 25 | selt. 394 | 11 | lug. 394 | 11 | lug. 394 | 11) lug. 494| 25 | ott. | 
BRENTA i 
| Vetriolo i 334 6 | Ing 39,2 6 | Ing 40,2 | 16 | ott, 52,6 | l& | ott, 70,0 | 24 | ott. 
| Centa - 98] 3| ago. | 112| 2|ago. | 154] 3|ago. | 260] 3] ago. | 44] 8} giu 
Costa Brunella 222 | 9| giu. 38] 9 gin 378| 8| giu. 670] 8| giu. 928) B8| giu 
Pieve Tesino a 15,6 | 19 | lug. 24,0 | 25 | sett. 46,6 | 25 | ott, 860| 27 | ott, | 117,8] 27| ott. f 
San Silvestro 19,2 } 19 | lug 33,0] 25] ott 450 | 25] ou. |' 732] 27] ott. | 956| 27| on. 
Pedesalto 27,0} 27 | ott. | 400} 25 | on 576| 25] ot. | so6|z5|on. | 141,2| 27| ott. 
Bassano del Grappa 33,8 | 30 | lug 340 | 30 | log 38,6 


25 | ott, | 72,2) 25] ont. | 93,6| 24] ott. 


Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi © Anno 1953” 
TT VIE _ _° INTERVALLO DI ORE PR 1 


BACINO L QOGNia: Rnati i) O, e | SI 
i INIZIO INIZIO INIZIO INIZIO INIZIO 
E STAZIONE .f_{, six. |eelel eaetatc la I 
5 | mese $ rutaà 5 | mese H mese $ | mese. 
PIANURA FRA PIAVE |. | i i Il 
E BRENTA - i X | 
Montebelluna 322 | 3 |lug. 372 | 3 |lug. 438! 3 [lug 51,2 | 25 | ott. 81,2 | 24 | [ILA 
‘ Treviso 298 | 19 |lug. .| 476 | 27 |giu. | 520 i 25 [ou | 730/25 [on |11sa| 24 ott, 
Casteliranco Veneto 31,6 | 29 |sett. | 31,6 | 29 | seni, | 344 | 11 |sett. | 50,0 | 26 | ago, | 566 | 26 | ago. 
Strà 35,4 | 1 |ott 412 1 |ott. 500, 10 | sett. 522 | 10 |sett. | 538| 15 | apr. 
Rosara di Codevigo 25,4 1 | otl. 368 | 1 |ott. 36,8 1 |'ott. , 40,0 | 15 | apr. 53,4 | 15 apr. 
San Nicolo di Lido (Venezia) 162 | 11 |lug. | 162|11 |hig. | 192] 27 | apr. | 206 | 27 | apr, | 314| 15 | apr. | 
Chioggia i 212 | 2 [log | 224| 2 [lug 214 | 2 [lug. | 234 mag. | 346 | 1 |lug 
| ; 
BACCHIGLIONE Î 
Lavarone 220 | 16 |on. 40,4 | 16 pere 63,0 | 16 | et. | 101,2] 25 | ott. | 48 25 | aut. 
Tanezza 60,4 | 16 [ot. | s1,0| 16 |ow | 930| 16 | ott. {1140| 16 | ou. 140,6 | 15 | ott. 
Asiago WE 31.6 | 9 [giu 428 25 lot 68,6, | 25 | ott. 1068) 25) ott, [1176] 24 | ou. 
Cogollo del Cengio :624 | 9 |giu. | 976| 9 |giu. |1040] 9|giu. |1112] 9 |gio. |1536| 8 |giu. 
Staro 93,6 | 26 |ott, |1192 | 26 | ott. |1450 | 17 | ott. |1814| 25 | ott. | 295,4 | 26 | ott, 
Ceolati i 38,4 | 17 |ott. 990 | 17 |ot {1496 17 ou. |165o| 16! ou. |2174| 26 | ott. 
Vicenza 278 | 27 igia. | 360] 11 |log, | 398 |'11 |lug. | 45,2] 10 [oett. | 6648 24 [ott 
AGNO - GUA” | 
| 
Lambre d'Agni 444 | 17 ! ott, 74,6 | i7 |ott. |1034 17 ott. | 139,6 | 26 | ott. | 2150 26 | ott. 
Recoaro Lo. ; 40,4 2 ;lug, 602 | a [gio | 700|26|on. [101,4] 27 [on [1772{26|0n 
| 
‘ALTO ADIGE | 
Silandro 82 | 9 jgiu. | 146] 9 |giu. | 236|21 [ago { 264|21 |ago. | 318/21 ago. 
Merano The 13 igiu, 282 | 2 |giu. 32,2 | 2 |giu. 33,2 | 16 | ott, 38,8 | 16 | ott, 
Vipiteno i . 162 | 21 |ago. 27,8 | 21 |ago. | 478 | 21 A 55,4 | 21 |ago. 588 | 21 ago. 
Prati | î 11,8 27 log. | 154 | 28 [lug | 254 | 28 |tug. | 296 | 28 |lug. | 342/18 [lug 
Ridanna 148 |18 |log. | 244 18 lug. 24,6. 21. | ago. | 418 | 21 |ago. | 458 | 21 |ago. 
Riva di Tures 68 |29 ‘lug. 24,4 | 29 [lug. | 334 | 28 [lug. | 390 | 28 |lug. | 504| 9 [lug 
San Lorenzo in Pusteria - . [324 | 29 |lug. | 18220. |sett. | 200 | 25 |sett, | 274 | 25 |sett. | 36,0 | 29 [lug 


Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi Anno 1953 
aa ù INTERVALLO DI ORE o 


BACINO vane: VE e i a e e 
INIZIO INIZIO | INIZIO INIZIO | INIZIO 
E STAZIONE 2 mm | $ mm | £ mm | £ |. mm | £ 
3 | maso S | mono | & |mose | 5 | imose 5 | mess 
| (segne) ALTO ADIGE * 
San Martino in Badia | 78 | 20 | sett. i 17,8 | 25 [sell 24,0% 25 | sett. 30,2 | 25 | ret. 354 | 24 | seit, 
Primi 11,6 | 29 |tog. | 136|21 [ago. | 184] 21 [ago. | 220] 2 |ago. | 300 20 |tug. 
Ortisei i 14,8 26 | mag. 198 | 10 |sett. 24,6 25 |sett. 344 25 sell, 41,6 | 29 | log. 
Cardano 282 | 2 |ago, | 308 2 ago, | 308 2 |ago, | 308] 2 [ago | 444| 2 | ago, 
Bolzano i 26,8 | 2 |ago. | 272] 2 lago, | 27,2] 2 lago, | 368] 25 |[sett. | 550| 2 | ago, 
MEDIO E BASSO ADIGE 
Salorno 19,4 | 12 | giu, 41,8 | 12 | giu. 42,0 | 12 | giu. 42,0 | 12 | gio. 51,4 | 25 sett. 
Cles 16,2 | 2 | ago. 226 | 1 | ng. 274 16 | ott. 494 |' 16 ott, |752| 16 | ou, 
Pozzolago 55f | 26 | giu. | 622) 26 | giu. | 638! 26|giu, | 638] 26 | gio | 6541 26 | giu, 
Trento © 16,8 | 16 | ott. 328 | 16 | ott, 40,4 1b ott 1,0 | 16 | ot. 104,6 | 16 | att. 
Folgaria a 468 | 14 f ago. | 536 |-14 [ago. | 630] 16 | ott. | sso| 16 | on. | 1360] 16 | or. 
Rovereto + 18,6 9 | giu. 334 | 17 | ot. 51,2 BT, olL. STO 8 | giu. 66,8 8 | giu. 
Verona ° 192 6 | lug. 35,4 | 10 | sett, 50,0 | 10 | sett. 66,2 | 10 | sett. 67,6 | 10 | sett, 
Chiampo ì 27,8 9 | lug. 50,6 8 | giu, 65,0 | 25 | ott, 884 | 25 | ou, 91,6 | 24 | ott, 
PIANURA FRA BRENTA 
E ADIGE | 
& | 
; | _ Padova , 23,8 | 19 | mett. 432 | 25 | ot. 50,2 | 25 | ott. 54,4 |, 25 | ott, 60,6 | 24 | ott. I 
Piove di Sacco 30,6 | 29 ' ott 33,6 | 29 | ott. 35,6 | 29 | ott, 35,6 | 15 | apr 478 | 15 | apr. | 
Bovolenta 442 6 ; Jug. 4883 | 6 | lug 488 | 6 | lug. 488] 6 |lug, 488| 6 | lug | 
Colle Venida 25,4 | 25 | sell, 32,6 | 25 | ott. 41,6 | 10 | sen 48,6 25 | ali 512 | 24 | ott, 
Zovencedo 494 | 6 itug. | 566] 6 |tug. | 582] 25 [on | 724/25 |0u | 750] 24 | on. 
Cal di Guà 53,4 | 29 (sett, | 640| 29 |sett. | 640| 29 [ sett. | 640] 29 | sett. | 640| 29 | sete. 
Cavanella Motte 21,6 | 7 |mag. | 28,0| 7 |mag.| 280] 7 | mag. 31,0 | 15 | apr. | 402| 15 a 
PIANURA i 
FRA ADIGE E PO | 
logia dalla: Sunia 34,6 | 9 [gio | sso| 0 |giu. | 446] 10 [sett | s40 {10 [seu | sz0| 10 [sen 
Legnago 262 | 11 |sett. | 394130 [seu | ss2|10 [sen | saz| 10 [sett | 592/10 {set 
Botti Barbarighe 254 | 3 |ago. | 260] 3 |ago. | 260 3 |ago. | 278] 3 |ago. | 347] 29 | mag. 
Rovigo l È à 20,6 9 | lug. 32,0 | 15 | apr. 46,2 | 15 | apr. 60,0 | 15 | apr. 75,4 | 14 | apr, 
Motta di Lama 23,8 | 25 | giu. 27,8 | 15 | apr. 37,6 | 15 | apr. 594 15 | apr, 672 | 15 | apr. 
Baricetta s 13,0 | 28 |wmag. | 216 | 28 | mag. 290 | 15 apr, 494 | 15 | apr. 578 | 15 | apr. 
Ca' Mello {Porto Tolle) 26,0 [13 |giu. 21,8 | 26 | ago. | 348 


26 | ago, 44,4 | 26 | ago. 59,0 | 28 | mag. 


Li DI 


Tabella IV. — Massime precipitazioni dell’ anno per periodi di più giorni consecutivi 


BACINO 
E 
STAZIONE 


ISONZO 


È 


Musi 

Ciseriis 
ioni 
|Montemaggiore 
Cividale 


| DRAVA 

Sesto 

Camporosso in Valcanale 
DESDE 

| 


TAGLIAMENTO 


Forni di Sopra 
La Maina 
Forni Avoltri 
Palozza 
{Pontebba 
\'Oseacco 
|Venzone 


San Francesco 


PIANURA 
FRA ISONZO 
E TAGLIAMENTO 


Udine 
Cervignano 
Basiliano 


Rivarotta 


LIVENZA 


\ Aviano 
| Frasseneit 
Caria Nuovo 
Claut 
| San Quirino 


39,7 


| 49,0 
58,0 


894 
1220 
99,8 


1252] 
| o crt, 


702 
80.0 


| 1532 
1492 


1918 
105.5 
119.2 

61.5 


88.1 
195.4 
125.0 
139.4 

85,0 


data 


26 ott. 
26 dll. 


| 28 mag, 


28 mag. 
22 ago, 


3ago. 
11 sett. 
Fi 1) ott, 


28 ott. 
28 ott, 
17 ott. 
16 ott. 


26 ott. 
26 ott, 
16 ott. 


26 ott. 
11 sett, 
26 ott, 
11 feb, 


| 26 ll 


17 ott. 
28 ott, 
28 ott. 
21 sett. 


2554 
2162 
211.5 
172.3 


61.4 
87.7 
B8.6 


201.0 
106.0 
126,9 

79,3 


{119.2 


311.0 
175.0 
2324 
120,3 


NUMERO, DEI GIORNI DEL PERIODO 


dal 


26 ott, 
26 ott. 
28 mag 


{ 15 ott. 
TRI 22 Ago, 


26 ott. 
3 ago. 
3 ago. 


27 ott. 
27 ott. 
27 ott. 
16 ott. 
26 ott, 
26 ott, 


| 26 ott. 
| 16 ott. 


25 ott, 
11 sett. 
25 ott. 


22 ago. 


| 15 ott. 


16 ott. 
27 ott. 
Z7 ott. 
26 ott. 


27 ott. 


ZI ott, | 
29 mag 


16 ott. 
23 ago. 


27 ott. 


4 ago. 


4 ago. 


Z8 ott. 
28 ott. 


:| 28 colt. 


17 ott. 
27 ott. 
ET ott. 
27 ott. 
17 ott. 


26 ott. 


112 sett. 


26 ott. 
23 ago. 


16 ott. 
17 ot. 
28 ott, 
28 ott, 
27 ott. 


79,9 
082 
105.6 


204.£ 
248.6 
213,8 
259.0 
125.6 
204,0 
259,4 
340,6 


200.1 
400,6 
240.0 
298.6 


187,8] 


. dal 


206 ptt, 
26 ott. | 
26 mag. 
15 ott. 
22 ago. 


25 ott, 
25 ott. 
di ct, 


26 ott. 
26 ott. 
26 ott. 
15 ott. 
25 ott. 
25 ott. 
26 ott, 
15 ott. 


Zi ott. 


| 11 sett, 


20 all, 


3| 22 ago. 


26 ott. 
26 ott. 
26 ott. 
26 ott. 
26 ott. 


0 — 


| 23ago.| 848] 11lug. 


al imm! dal al 


| 28 cit, | ni 25 ott, | 28 att. 
26 0t1. | 290tt. 
28 mag.| 231.8] 26 mag.| 28 mag. 


28 ott, | 2634 


17 ott, | 194.7] l4 ott. | 17 ott. 


24 ago, | T84| 22 ago. | 24 ago. 


27 ott. 98,3] 25 ott. | 2f ott, 


27 ott, | 121.2} 25 ott. | 28 ott, | 


28 ott. | 120.8] 25 0tt. | 2Bott. 


28 ott.-| 2734] 25 ott. | 2B0tt. 
28 ott. | 318.8) 25 0tt. | 2B0tt, 
28 ott. | 267.4| 25 ott. | 28 ott. 
IT ott, | 264.7| 150rt. | 180rt. 
27 ott. | 145.6] 25 ott, | 280tt. 
27 ott. | 214.0) 25 ott. | 2B ott. 
+28 ott, | 2804 | 25 ott. | 2B ott, 


| 1Tott. | 344.6/150tt. [18ott. 


28 ott. | 2280) Z5ott. | Z2B0tt, 


12 sett. | 106.0| 11 sett. 
2B ott, | 159.9| 250n. 


28 ott. | 230,3) 25 ott. 
28 ott. | 460.9] 25 0tt, 
28 ott, | 270.0] 25 ott. 
28 ott, | 396,6] 25 ott. 
28 ott. | 223.3] 25 ott. 


e 
Lal —| 
asi 


Anno 1953 


n] 


mm | dal al 


98,9 
133.4 
124.4 


275.2 
320.4 
273,2 
264,9 
150,0 
214.0 


286.4] 
9454 


| ZO olt, | 29 ott, | 


26 ott. | 30 ott, 
26 ott, | 30 ott, 
26 mag.| 29 mag 
l4 ott. | 1Bott. |f 
26 ott, | 30 ott, 


24 ott, | 2B ott. 
25 ott, | 29 ott, 
26 ott. | 30 0tt. | 


25 ott. | 29 ott. 
25 ott. | ott. 
25 ott. | 29 ott. 
15 ott. | 19 ott. 


25 ott. | 2901, 
25 ott, 28 ott. 
26 ott. | 30 ott, I 


14 ott, | Bott, | 


26 ott. | 30 ott, 
11 sett.| 12 set 
26 ott, | 3H ott 


11 lug. | 14 lug. 


25 olt. | 29 ott, 


25 ott. | 29 ott, | 
24 ott. | 2Bott, 
25 ott. | 29 ott. 


Tabella 1 PV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi — Anno 1953 


BACINO NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO 


STAZIONE 


PIAVE. blianzai ba ca 
| | 


Santo Stefano di Cadore 734 |2Botk 104.4 |27 ott. |2B0ott. |1604]|260tn. |[280tt, |[213.2|250tt. |280tt. [213.8 /250t1. |290tt. 


Auronzo 58,6 |280t.. fl014'R5ott, .Réott, [142.8 /26 ott. |280tt, |196.2 25 0tt, 800, |197.0|240tt. |280tt. 
ortina d'Ampezzo l 62.0 | ZB ott. 984 |27 ott. Bott. |140.8 |260tt, |28ott. |182.4]|250t1. |280tt. [1834 [24 ott. |28 ott, 
pngarone T1.4 |2B ott. f140 BSott. 26.0tt. [154.7 |260t. [280r. |2164|250t. [280tt. [2164 |250t. |280n. 
ormno di Zoldo "> 752 [28 0tt. 26.2 [27 ott. P8Bott. |189.2|260tt. |{2B0tt. | 2414 |250tt. |280tt. -f 243.0 [240tt. {28 0tt. 

[Fanta Croce del Lago 1642 |280t. |2216 /270tt. |2801r [|282.2|2601tt. [280tt |366.0/250tt. |280ott. | 366.4 [24 01. |280t. 

Caprile 482 |28 ott. 852 |250tt. [260tt. |1258|2601. |280tt. [1650/2501 [28 ott, { 165,6 24 ott. |28 ott. 
osaldo 1310 | 28 ot. 201,0 PT ott, RSott, | 302.0 26 out. |280tt, | 3580/2501. |Z2B0tt, | 3590/24 or. |2B ott. 
ilies 83.0, |25 giu. 137.0 [27 ott: |2Bott. | 206.0 |2f0tt. |280t. | 263.0 |25 ott. |2Bott | 2650|24 ott. |28 ott. 

zison di Valmarino 95.0 |280tt. {1310 [270t1. B0tt. |186.0/260tt. |280tt. | 255.4 [25 ott. |2B0tt. | 256.2 (240tt. |2B0lt, 

PIANURA FRA 
TAGLIAMENTO 
Ì EPIAVE 

ba ieuinà 60.7 |28 mag. | 849 26 ott, | 99.8 |260tt. |280tt. {126.9|250t1. |280tt. | 1284!250tt. |29 ott, 
aorle 67.6 (28 mag. 254 . PI mag. 125.4 |28 mag. |29 mag, | 126.6 | 28 mag.|31 mag. | 126.6 | 28 mag.|31 mag. 

Fontanelle 59.0 |28 mag. 91.6 26 ott. 99.6 |25 ott. |27 ott, f 121.7|250tt. |280tt, | 1251/25 ott, | 29 ott, 
orre di -Fine | 49.7 [29 mag. 61.3 28 giu. 64.8 (26 giu. [28 giu, 64.8 126 giu. 28 giu. | 648|26gin. |28giu. | 

BRENTA 

horgo Valeagana i 7134 | 3ago. |874 1148 |150tt. |17ott, | 147.4|250tt. [28 ott, | 150.8|24ott. |280tt 

Pieve Tesino 1072 | 28 ott. 160.0 233.8 (26 ott. (28 0tt. | 2828/25 0tt. |280t, | 285.2] 24 0tt. |2B0tt. 

Burn Martino di Castrozza 73.6 |28Bott.  DIT4 183.6 [26 ott, |28ott, |229,61250t. |28 ou. | 231.2|2401t. {28 DI. 

RIE | 68.3 jlllug. uma 168,5 [25 ott. |2801, | 217.3|250tt. !280tt. | 2192|240t. [2B0t1. 

ir 116.5 |17 ott, 201.0 299,5 (26 ott. |2Bott, [367.5 |25 ott. | 2ZBott, | 367,5/250tt, | 2Bolk 

Rubbio 66.2 | 25 ott. fl160 137.3 |25 ott. |27ott, |1852|250tt. |280tt. | 1890 


PIANURA FRA. 


| 
24 ott. | 28 0otk, 
PIAVE E BRENTA i 


ervesa della Battaglia T68 |25 ott. 378 


157,8 |25 ott. |27 ott, | 2012/2Z50tt. |280tt. | 202.6/250tt. |29 ott, 

Baletto di Piave 70.4 | 26 ott. 82.7 105.4 |26 ott. |28.ott. | 117.7|250tt, '28 ott. | 128.3 26 ott. [30 011. 

ortellazzo (Ca' Gamba) 65,2 |29 mag. | 65.6 70.2 |29 mag. |31 mag.| 70.6|28mag |31mag.| 708|28mag.| 1giu. 
illa del Conte _ | 539 | 3ago. 74.3 78.1 [15 ott. |17 ott. 91.5|15 ott. | 18 ott, 95.0 |l4ott. |]Bott, | 
Mogliano Veneto “  lsir|250n  hosa 110,0 [25 01. |270t, [1275 [25 ott. ion. | 1409|2501. |290n, o 
San Nicolò di Lido i 
55.9 [20 die. | 22 dic. ['55.9|20 die. |22 dic, |} 662|250tt. |29ott, | 


(Venezia) 37.8 |llsett, |557 


Ì —_.- —: 
» 
ì 
ù " 
._1—————————_—_—_____——————_—_—_——_—_——_—_-——_a—________—_—_—_—_—_—_—_—_—__— triitetee® oi i ———— —— ———&——6——_—m—mmmmm 


‘abella IV. — Massime precipitazioni dell’anno per periodi di più giorni consecutivi 


BACINO 
E 
STAZIONE 


BACCHIGLIONE 


Tool 

Asiago 

| Cogollo del Cengio 
|Staro 

‘Schio 


AGNO - GUA” 


| Lambre d'Agni 
Valdagno 


ALTO ADIGE 


[Son Valentino alla Muta 
Talle di Sopra 
Vipiteno 
Dobbiaco 
Monguelfo 
San Giacomo 
San Cassiano 
San Martino in Badia 
{| Bressanone 
Ponte Gardena 
ova Levante 


MEDIO E BASSO < 


_ 


ADIGE 


Rronzolo 


ciù 


IE aneveggio 
Pozzolago 

olgaria 
Rovereto 

elluno Veronese 


400 


300 


data 


150.7| 26 out. 
90.5 28 ott. 
111,0 
182.9 
83.0 


10 giu, 
27 ott. 
20 giu. 


1902 
80.0 


25 ott, 
| 9giu. 


4g 
50.0 
56.6 


22 ago, 
22 ago. 
22 ago. 

3 giu. 
31 lug. 
19 lug. 
28 cit. 
26 sett, 
20 sett. 
31 log. 


40.1 
44,3 
42.6 


25.6 
26.2 
71.6 


51.9 
38.7 
510 
47.9 
50.0 
40,4 
63.8 
1220 
61,6 | 
ded 


3 ago. 


213,0 
158.0 
162.8 


‘13030 


131.4 


323.0 
133.5 


541.0 
51.6 
58.6 
44.0 
52.3 


569 | 


56.1 
37.6 
434 
42,9 
80.6 


NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO i 


115 ago. 


15 ott. 
ZT ott 
16 ott. 
2 ago. 
16 ott. 
26 ott. 
16 att. 
17 ott. 


.| 25 ott. 


Zb.ott. 
26 ott. 
10 giu. 
27 ott. 
26 ott. 


ZA ott. 
26 ott. 


20 lug. 


26 ott. 


23 ago. 
3 ago. 


31 lug. 
30 lug. 
28 cit, 


26 sett. 


11 lug. 


26 seit. 
Jago. 


16 ago. 


16 ott. 
28 ott. 
17 ott. 


3 ago. 


17 ott. 
27 ott. 
17 ott. 
18 ott. 
26 ott. 


263,5 
207.5 
181.8 
418.3 
2074 


4564 
201.5 


218.0 
119.8 


72 


674 
120.2 
108.6 


26 ott. 


Z6 ott. 
15 ott, 


25 ott. 
25 ott. 


514 
66.1 
58.6 
44.0 
70,3 
76,9 
76.1 
59.2 
43.6 
454 
894 


18 lug. 
25 ott, 
22 ago. 


29 lug. 
29 lug. 
26 ott. 
26 ott. 
10 lug. 
25 sett. 

2 ago. 


93.2 | 15 ago. 
15 ott. 
26 ott. 
15 ott. 
26 ott. 
15 ott. 
26 ott. 
15 ott. 
16 ott. 


96.4 |26 ott, 


642 
80.6 
IZA 


26 ott. | 


15 ott. | 


2 ago. 


al 


28 ott, 
28 cit, 
17 ott, 
28 ott, 
17 ott, 


27 ott, 
27 ott, 


20 lug. 


27 ott. , 
23 ago, 
3 ago. 


31 lug. 
31 lug. 


(28 ott. 


28 ott. 


12 lug. 
27 sett. 
4 ago. 


17 ago, 


17 cit. 
28 ott, 
17 ott. 
28 ott. 
17 ott, 
28 ott. 
17 ott. 
18 ott. 
28 ott. 


gr» di 


326.6] 25 ott. 
277.0] 25 ott. 
192.8! 15 ott. 
503,0! 25 ott. 
2154: ld ott. 


6254] 25 ott. 
248.5 [25 0tt. 


51.4| 18 lug. 
24 ott. 
62.0| 23 sett. 
31 lug. 
28 lug. 
29 lug. 


T98 


70.5 
743 
791 
92.7) 25 ott. 
484| 25 ott. 
56.4 
62.6 
894 


94,7 

93.0 
152.9 
126.8 

86.2 
1052 
104.6 
253,8 
154.8 
1248 


15 ott. 
25 ott. 
25 ott. 


25 ott. 
25 ott. 
25 ott. 
16 ott 

25 ott. 


28 lug. 
31 lug. 
2 ago. 


14 ago. 


31 lug. 


26 ol, 
28 ott, 
18 ott, 


28 ott. | 


17 ott. 


28 ott. 
28 ott. 


20 lug. 
27 ott. 


26 sett. 
3 ago. 


31 lug, 


1 ago, 


28 ott. 
ZA ott, 
31 lug, 


3 ago, 
4 ago. 


17 ago. 


18 it, 
28 ott, 
28 ott. 


3 ago. 


28 ott. 
28 cit. 
28 ott. 
19 ott, 
28 ott. 


I. 813 


Anno 1953 


5 


mm | dal 


331,4! 24 ott. 
279.0 | 24 ott. 
1973| 14 ott. 
531.7) 25 ott. 
220.6) 14 ott, 


6334 
252,0 


544| 22 ago. 
24 ott. 
63,9 
17,2 
Tia 
8121 
939 
56.0 
56,6 
62,6 
106.4 


30 Ing. 
27 lug. 
29 lug. 
24 ott. 
26 ott. 
28 lug. 
31 lug. 
31 lug. 


15 ott, 
25 ott. 
15 ott. 
:31 lug. 
24 ott. 
26 ott. 
2608| 25 ott. 
146.8] 16 ott. 
135.0} 24 ott. 


113,0 


ZI sell. 


15 ago. 


28 ott, 
28 ott. 
18 ott. 
29 ott. 


18 ott, 


29 ott, 
| 2 ott, 


26 ago, 


28 ott. | 
Z6 sett, | 
3 ago.| 
81 lug.| 
2 ago. 
28 ott. - 
30 att, | 
lago, | 
3 ago, 
4 ago.| 


Eni 


19 ago. 
29 ott. 
29 ott, 
19 ott. 
3 ago. 
26 ott, 
30 ott, 
29 ott. 
20 ott, 


- 28 ott, 


Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi 


BACINO 
E 
STAZIONE 


(segue) MEDIO 
E BASSO ADIGE 


Verona 


Champo 


PIANURA FRA 
BRENTA E ADIGE 


Padova 

Piove di Sacco 
‘Cal di Guà 
Cologna Veneta 
Este 

Stanghella 


Cavanella Motte 


PIANURA FRA 
ADIGE E PO 


Zevio 

Torretta Venecia 
Pizzon 

| Roverbella 

Isola del Mezzano 


Ca' Mello {Porto Tolle) 


662 
84.6 


136.6 
488 
54.6 
66,3 


56,6 


54.4 


11 sett. 
28 giu, 


27 ago. 


11 sett. 


20 sett. © 


11 sett. 


16 apr. 


16 apr.. 
3 ago, 


11 sett. 
16 apr. 
16 apr. 

9 giu. 


lott. 


29 mag. 


67.6 


108,0 {25 ott. 


69.8 |25 ott. 
51.0 
682 


732 


25 ott. 


T25 
76.0 


402 |15 apr. 


140,3 
61.2 
70,3 

105.3 


738 |14giu. 


11 sett. 


15 apr. 


15 apr. 
15 apr. 
15 apr. 


11 selt. 
15 apr. 
15 apr. 
10 lug. 
76.7 |15 apr. 


2 sett. 


26 olt. 


26 ott. 
16 apr. 
26 ott. 
Li apr. 
16 apr. 
16 apr. 


6 apri. 


12 sett. 
16 apr. 

6 apr. 
11 log. 
16 apr. 
15 giu. 


624 


11 sett. 
25 oil. 


TLA 
51,2 
99.6 
T3A4 
TT.3 
76.0 


25 ott. 
15 apr. 
9 giu. 
15 apr. 
15 apr. 
15 apr. 
53.0 


140.3 | 11 sett. 


15 apr. 
819 
105.3] 10 Ing. 
76.715 apr. 


92,8 | 29 mag. 


29 mag. 


29 mag: 


13 sett, 13 sett. { 790 25 ott. 
27 ott, | 162,3 /250tt. |2B0tt, | 164.9 |240tt. 
è 
Z7 ott. 76.6|Z50tt. | ZB ott. TT.& | 24 ott. 
17 apr. | 62.6|260tt. | 290tt. | 73.8|250tt. 
11 gin. [104.6 | 9giu. |12giu. | 1090) 7giu. 
17apr.f-754| agio. [11gio. | 364] 7giù. 
E apr.| 77.3|15apr.|l7apr.| 773/15 apr. 
16 apr.f 76.0|15apr.| l6éapr.| 760) 15 apr. 
31 magi 54.2128 mag.|31 mag | 544. 28 mag. 
12 sett. | 140.3) 11 sett. | 12 sett.| 140.3! 11 sett, | 
IT apr.f 62.6|15apr.; 1Bapr.| 62.6] 15apr. | 
31 mag | 83.2) 29 mag.|] lgiu. | 83.2] 20 mag. 
11 lug. | 115.5] 10]ug. | l13 lug. | 115.5| 10lug. 
16 apr, | 76.7|15 vp E apr | 76.715 apr. 
31 mag. 28 mag 


67.8 [11 sett. 


IB4 i mag.f 1010 


Il 


Anno 19530 


NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO : O 


| 29 ott. 


pi; ou. 
28 ott, 
11 giu. 


11 giu. 
17 apr. 


16 apr, 


l giu. 


12 sett. 


18 apr, 


1 giu. 


[13 lug. 
16 apr, 


] gin, 


i] 


Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi Anno 1953 
si i | Quantità | 
di la 


BACINO 


E STAZIONE E STAZIONE 


| 
BACINI MINORI (segue) TAGLIAMENTO : 
DAL CONFINE DI STATO 
o ALL'ISONZO © " San Daniele del Friuli 24 giu. 0,30 264 
15 lug. 0.20 20.4 
Basovizza 27 apr. 020 | 164 
Bigi | eis [inn |] So 19 giu. | 0.30 | 224 
i : i 9 lug. 0.05 16.4 
Trieste 2 giu. | 035 | 103 | 
8 giu. 0.55 | 147 PIANURA FRA ISONZO 
“ , E TAGLIAMENTO 
-ISONZO | Udine 10 lag. | 0.10 15.6 
| 26 ott. 0.20. | 292 
Musi 19 lug. 0.10 24.6 
19 lug. 0.15 342 Palmanova È 10 lug. 0.15 ZI. 
19 lug. | 020 41.0 | 10 lug. 0.30 284 
d 21 ago 0.50 | 452 
Ciseriis * 25 giu. 010. | 242 a 
i de 25 giu. 0.20 | 342 San Giorgio di Nogaro 10 lug. 0.15 | 268 
| 10 lug. 0.30 | 320 
| Pulfero 25 giu. 0.15 328 ; 0 sett. 0.20 30.6 
25 giu. 0.30 412 3 e 
Latisana‘ . {18 gio. {| o30 | 350 | 
i Cividale 21 ago. 0.30 24.2 | Sl ago. | 015 %8 
20 sett. 0.10 15,0 
LIVENZA 
‘. DRAVA : | 
Aviano 19 lug. 0.50 272 
Tarvisio- > i 19 sett. | 0.10 | 140 20 sett. | 015 | 194 | 
i Sacile 10 lug. 0.15 30.0 | 
TAGLIAMENTO Mal: |A Te 
TARDI "AR s Tlug. 025 | 220 Maniago ; 25 giu. 1 0.15 194 
25 giu. 0.30 | 268° | 
Ampezzo 25 giu. 0.10 19.6 ci dot Pra sem 
25 giu. | os0 | 248 {| ©" [30 lug. 
Tolmezzo : 30 lug. | 0.15 182 PIAVE 
16 ott. 0.40 240 
- | Santo Stefano di Cadore ° [ 18 ago. 0.15 140 
Pontebba i 30 lug. 0.15 16.2 
Auronzo chia 15 lug. 0.10 15,6 
| Heaia : , 19 lug. . 0.10 156 a : 15 lug. 0.20 17.6 
19 lug. 0.15 24.0 
| 15 ott. 010 | 124 Cortina d'Ampezzo 18 ago. 0.10 | 142 
18 ago. 0.30 20.0 
|l Moggio Udinese : 19 lug. 0.30: | 254 | E 
1:30 lug. | oos | 112 {| Ferarolo di Cadore - |19log. | 025 | 122 
19 lug. 040: | 184 
Alesso i 23 sett. 0.15 198 | 
93 sett, 0.30 332 Forno di Zoldo 15 Ago. 0.20 12.6 
: ì | 20 sett, 0,05 90 
| I 


Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi ‘ Lu Anno 1953 


Quantità 
Durata 
BACINO Giorno @ BACINO Giorno è da di | 
ore e | precipi- 
E STAZIONE mesa E STAZIONE mosa tazione 
- minuti Pra 
(segue) PIAVE (segue) BRENTA 
I Fortogna » 18 giu. 0.30 394 Bassano del Grappa 2 lug. 0.20 21.4 
18 giu. 0.40 31.6 | 30 lug. 0.30 | 314 
29 lug. 015 | 160 PIANURA FRA 
PIAVE E BRENTA 
Belluno 14 ago. 0.30 | 236 
19 sett. 0.10 11.2 Montebelluna 1 lug. 0.10 14.0 
; : sl 3 lug. 0.30 278 
Caprile 27 giu. 0.20 120 a l 
27giu. | dso | 134 || Treviso 10 lug. | 0310 | 156 
29 sett. | 020 24.6 
Agordo 2 ago, 0.15 124 l 4 
1 isago 0.10 10.8 Castelfranco Veneto 26 ago. 0.15 20.6 
26 ago. 020 | 250 
Milies 24 giu. 0.10 17.8 PARA 030 sa 
24 giu. | 020 | 232 
10 lug. 0.15 2.5 Strà © 25 selt. DO 16.0 
o a 25 sett. 0.15 | 186 
Possagno 24 giu. 0.10 18.0 25 sett. 0.25 244 
24 giu. 0.15 18.8 
101 n sù Rosara di Codevigo : 11-lug. 0.20 20.2 
È X 1 ort. 015 | 154 
Cison di Valmarino 28 lug. 010 204. Chioggia 3 2 lug. ‘ 0.10 15/6 
28 lug. 0.15 | 296 2 lug. 0.20 | 190 
FRA 28 lug. 0.30 372 . . 
PIANURA | | 
i BACCHI 
TAGLIAMENTO E PIAVE COHIGLIONE 
Portogruaro i 28 giu. 0.15 24h Lavarone 29 mag. 0.10 12.2 
sapa ai 220 Tonczza 19 lug. 0,15 334 
Villa 25 sett. | 0.10 | 190 i 19 lug. 0.30 | 340 
25 selt. 0.25 21.6 16 ott 0.55 58,6 
San Donà di Piave 25 sett. 0.10 18.4 Asiago 9 giu. | 0.20 21.8 
| 25 sett. | 020 | 270 . 10 lug. | 010 | 152 
Boccafossa ; 30 lug. 0.10 10.8 19 lug sii 16.6 
. 25 sett. 0.20 £ 
"i 4 Ra Cogollo del Cengio 9 giu. 0.15 272 
BRENTA 9 giu 0.30 434 
R 16 ott 0.30 | 326 
29 ott. 010 | 166 
Vetriolo . 6 lug. 0.20 20.4 
30 lug. 0.10 12.0 Staro 26 ott 0.10 30.2 
se lol as 26 ott. | 020 | 50% 
Costa Brunella 9 giu. 26 ott 0.30 62,0 
i 19 lug. 0.30 182 
San Silvestro E Ceolati x PIPE 0.90 19,6 
Pedesalto i 25 giu. 0.20 178 17 ott. 0.30 23.6 
1 lug. 0.15 152 È 26 ott. 0.10 14.0 


Cotone 


— 15 —- 


hi 
ut 


Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi Anno 1953 


——rr_1Ie9tmIq[[1[I@ UP UWEEE«-|WW..,.... ie 


| BACINO BACINO 
| E STAZIONE E STAZIONE 
(segue) BACCHIGLIONE “Vici 16 ott. 015 | 140 
già largiu | oso | 224 || Chiampo i 9 lug. | 015 | 268 
| 13 lug. 015 | 158 i 
AGNO - GUA' PIANURA FRA 
. BRENTA E ADIGE 
A | Padova 2 Ud o.20 | 216 
Lambre d'Agni ° 19 lug. 0.30 | 338 ic 
17 ott. 0.20 33.6 Piove di Sacco 11 lug. 015 | 14 | 
ì 17 ott. 0.30 | 382 | 29 ott. 015 | 160 
Recoaro . 2 lug. 0.20 | 222 i | cl” ina sa 
2 lug. 0.30 | 324 Bovolenta 6 lug. 0.10 | 20.6 
ALTO ADIGE 10 lug. 020 24.8 6 lug. 0.20 | 25.6 
È 6 lug. 0.30 |.286 
San Valentino alla Muta 18 lug. 0.10 10.2 Colle Venda 25 sett, olo | 212. 
18 lug. 0.15 | 120 “NE fb 
td | Zovencedo 6 lug. | 015 | 204 
Ciarrdes 20 sett. | 010 | 100 9 lug. oso | 258 
ra 9 lag. | 040 | 480 
| San Leonîedo 28 lug. | o10 | 134 sa ia 
: | "| 28 lug. 0.15 | 150 Cal di Guà 29 sett. | 0.20 | 282 
Santa  Valpurga 19 lug. | 010 | 150 29 sett. | 0.30 | 408 
i: 29 sett. | 040 | 514 
19 lug. 0.20, | 172 | 
| i | Cavanella Motte 7 mag. 0.15 16.6 
Cardano 2 ago. 010 | 148 î 2 
Zago. | 020 | 204 n 
ba "4 ‘ PIANURA 
zano 2 ago. | 0.10 | 154 FRA ADIGE E PO 
sla 2 ago. 0.20 | 188 
Isola della Scala 9 giu, 0.30 19.8 
MEDIO E BASSO ADIGE i vo 19 ott- olo | 11,6 
Legnago 9 lug. 010 | 126 
Salorno : 12 giu. 0.15 12.6 i : ‘ - 
11 sett. 0.20 22.6 
Poszolago È 26 giu. 010 | 208 . 
Botti Barbarighe | 25 giu. 0.20 21.6 
26 giu. 030 | 376 
26 giu. .| 050 | 548 Î Rovigo 3 ago. | 0.15 | 156 
| 4 ; 19 sett. 0.15 11.8 
Folgaria 30 lug. 0.20 250 
14 ago, 0.40 442 Motta di Lnoma R ; 25 giu, 0,20 22.6 
Rovereto ‘ «| og | o1s | 152 || Ca' Mello (Porto Tolle) 13 gi. | os0 | 222 | 


— 716 — 


GENNAIO 


Altezza 
dello strato 


in om 


‘nel gloma 


10 |20|28 


siii È o | i | n [eg ug 


Gai fi 


sà | —__ | —_ | — | — {a [| ia | — 


Tabella VI. — Manto nevoso. 
BACINO Quota 
E sul 
STAZIONE mora 
BACINI MINORI 
DAL CONFINE DI 
STATO 
ALL'ISONZO 
: Basovizza, |. 372 
Poggioreale delCarso | 320 
ISONZO 
Musi ,633 
Vedronza 320 
Ciseriig 264 
Cergneu Superiore 329 
i Pulfero si _184 
Drenchia 730 
Clodiei 240 
Montemaggiore 954 
San Volfango T54 
DRAVA 
| Sesto 1310 
Camporosso 
in Valcanale 806 | 
Tarvisio 551 
TAGLIAMENTO 
| Passo di Mauria 1298 
Forni di Sopra 907 
Sauris 1200 
La Maina 1000 
Collina 1189 
Forni Avoltri 8881 
Pesariis 153 
| Chialina (Ovaro) 492 
Villasantina 363 


taù 


i ta bi go W co n to bo 


65 


FEBBRAIO 


Hi bi i ta Ww W ii & pa 


di permam, dalla 
nave sul suola 


1; | uf [i fu 
Li to 
so |-|-{-{|-|T—- 
ITI{I-—|—|-|-{- 
1 N e] PSA e ESS DES 
PINI PRESTI ESSO, QUSEINI (SBI EDI 
c NI Se RESO eg pen NP 
PT) VPI (E LS SS 
1|-|{=-|[-]|— 
28|-|-|-|1]|5 
16 |/-|-|-|-{[_- 
28 {12|/-|—|—-|19 
28 {25/5/—|—[21 
28 {[l4{4|—{[—--[23 
28 |[30/18/—|/1]|27 
28 {15/—|_|=|j.- 
28 {35/15/—-|123 
28 142/24/—|1 27 
28/-|/-{-[|1]|5 
sa | -i-lalila 
28 |-|-|-|1]|2 
28{3|—|_|1]/12 
28/55/—-|/-|-/W0 


APRILE 


Altezza 
dello atralo 


 — _| _ 
«n i — 
—: n — 
—_— — e 


— {a 
— | — n 
n e 


[PI 


ba 


eni 


| dello strato 


MAGGIO 
Wumero 


di perman, della |$ 


—— | — Pesa — —_ 


— ss _—. — —= 


— |, | —_ | _— _— 


— = [ — [aa îkK\T —_— 


— — [a | —. — 


_. ua |__| 


neva sul suole 1= 


OITOBRE. 


Altezza 


El 


in em in cm 


nel giorno 


nasa sul suola 


dl parman- della 


— | —— fl —— | cm | na 


sii N i | | i fi | ei 
fini | | | 
n 


= o ai ZIA 


isa | i 


+— | — |-&> —__—_|a  [- | —| - 


— | n lele 
— el — [ii n ni 
.. i 
ci | | i ne fi ina | 
—_ -_ — — _— —_ lo i 
iL _ Lee 
cn 


— | fe --—-. [e[feeci | - 


| dal giorni 
dallo strato | 1 = _ 


NOVEMBRE 


Numero 


_. 


— 


_ 


Anno 1953 
O DICEMBRE 


= eni fe ei 


_— | — | — | n 


30 


25 


fel fe fel fe 3 di bi DI Pd 


Tabella FI. — Manto nevoso ul pg ° Anno 1953 


= “T_T Gina —|__rFessaIO NOVEMBRE | DICEMBRE 
Ì =BACINO Quota] ‘atoeze. [gu gra Prodi fred sons Esa 
STAZIONE mare {BE E | | HE | : ipga| o 
| 2 [sd | ls |sÌ È 58|10]20[31 
(segue) ’ 
TAGLIAMENTO 
Zovello i 910/38|23/10] 2/31110|/25]/—|1/22]/--/-{_-]-[|-<{[-[=-|<{-[|-{={=|-[-[-|-|-[|=={=-[-{-|-|-|-[|-|-j_- 
Timau 821/20/5/—|2|22|—|[35[5/2]20]-|/-|[-|-][3 {-|--|+{=-[+{[=-{=-[+[-]1-<{+[Sk={[-{--[-[+[+[[=]-|-[-[-| 
Paluzza 956 110/-|1-|1[10}—{[40{ 5[1[20f-—{-—-[{--{-[{1{-[={[=-[/=[--|1-|-[--[-[-{J-1_-[-_|-|—_|-_|—[[|— 
Avosacco i erialal=he sile elle fafalelitcolicàblllailalalialal eda 
| Paralaro 690 {130/—-- {| 2|15|—{30|/-—{3(205-/-|--/-{[-J-5-/-[4-[<|-|j-|/--{-[-2{-{-[=|—|-|-|-|-[—{_—-[—|—|— 
Tolmezzo -323]—{-[-—[1[3]-—|40|[5{1{205/-/+{-[-{2 1--[-[-=-[-[-]J-[-[--[+[-||[[-{-|[-[[|-[—[--|-{_|{||—|_ 
Malborghetto i 73255|35|25f 1./31120(45|/15- 2 /20/-:;/1_-[8|-|-[-[/-|-|-|/-[—_|-[—-}=fu|—[=}[-[_—[|—{T-|-{_- 
Pontebba 4 accetga [| RR Tale 18] 14Ha [aj la [al =[=lel-l==a 
Chiusaforte | 392f15[—|[—[][10]{-|5{—-|1]15{1+1-]+{=[-4-[-1=|<|+{=[+|+|=|[-|={={[-|-|{-]{=|-]|-|=|={-{1—|={-|— 
Saletto di Raccolana S17520/-[—|{215f-[15]/-{1[{1B5{-{-{4-|-[- |||] [-—|-|=[-{=[|}-|_{-|_|—- 
Coritis : 641 [10/{-[-—{ 2/155- [{-—-[-[L1{5[-|-[/-[-|-=|-|J-/_-|-[-|-|[|_[—|—|[=—jn[— || [||| 
Resia 380 [19( a |/3]|2]/31]60133/14(1/258/-[-|-|-|{60 J-[{--{-[-]J-[-|-[-|-[-[+<J-|-J[{—|{/-|-|-{[-|{|-{_-_||t 
Dime di Alba dliriaslzeta la Dista ilaele 
Moggio Udinese 3357/12/8/5[|2/31/—[30|[10|/1/21]/-|-|-5-|4|-|-|-|-|-|-|-_|_|/—|—|—|—'2'!—-'_-_[|T_-|—|—|J—|— 
Venzone 230 {4}—|-—| 1 / a lazbpartoiio Petae nat 
| Gemona 00 173 CB BP (6 gf 75 QI I-II So (71 QI, DI GAB Cif (MMI DAI QU VA (POOR (al (N [SPS PANE; el [SC SPARI ALI [OC [N [AE DSS DOES VE) 09] (PS SINO sal 
Alesso urli] BaleHda aka S i] lattea | 
San Francesco 397]10]—|--[1]10][-|-]|-[2{8-]|-{-|[+[- [414+|+]1-]-]+{+[+{+|-]-5+1+|41+14]+|+-[+{+[+[+{[+|=|— 
S. Daniele del Friuli 2s25-|//-[1{1[-{--[--[1[{5]-+|-1+14+[4+ 11-14 |+1+{-|/-{1-|-<]|+[={- [||| 
Pinzano 2001 {-|—|—|1 e aretina lantohaa 
| Cluuzetto 563 {-|-[-[1[3]-{4[-|{1[20]-<[4<[=-{-]|-{1-[=-{=-{-{+{-1-[-[4[=-[+[-{5+[+[1+{[+[+]+[-[-|+|-|+|=|- 
Travesio 25/—-i|a[-|-|- - religio iunpropita 
Spilimbergo I POPPA (A Ce Per ar A statale a 
San Martino | | | 
al Tagliamento HI CEBPEN QUEI CPV CTOBINO DE SI), CIBI FAB (AMIN do SRI O DI) [EMI RP (essa (amb, (30 [RBIIE 9S CC POSC PERI DI PIE MV] PIL TION] pt PS CUPE] AI (IT (PO CAMS rel) RS, LEI (AIDA, LAM DE EI GSO 
PIANURA FRA | 
ISONZO E TA. 
GLIAMENTO i i 
| Udine 146 |-{|-{|-{1 - À i rt 


Lausatco 9 5S9-{-|=-|-{=|{_- - ; " alga tata 


6L 


Tabella FI. — Manto nevoso 


V| 


BACINO. 
E 
STAZIONE 


(segue) PIANURA 
FRA ISONZO E 
TAGLIAMENTO 

S. Giorgio di Nogaro 

Torviscosa 

Moruzzo 


San Lorenzo 
di Sedegliano 


Codroipo 
LIVENZA 


| Gorgazzo 


Tramonti di Sopra 


Campone 


| Chievolis 


Polffabro 


Cavasso Nuovo 


| Maniago 


Basaldella 


: Cimolais 


Claut 
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Dosoledo 1337 3 2 
Misurina 1760 4 5 
Auronzo 864 1 3 
Lorenzago 880 | 2 3 
Sottocastello 707 Li 4 
| Passo Falzarego 1985 | 8 |2 
Podestagno 1506 3 4 
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Longarone 474] ] 159 
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Sala d'Alleghe 880 
| Falcade 1150 
| Cencenighe 773 
| Taibon 628 
| Col di Pra 876 
Agordo 61) 
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Tabella FI. — Manto nevoso 9 1 - Anno 1953 


BACINO 
E 
STAZIONE. 


(segue) PIANURA 
FRA TAGLIA. 
MENTO E PIAVE 


Fontanelle 19]1-|-|-i-|-|-{-|[—- REL] PRECI IERI (PSP ISP] LAS) RES) CID, SUPRA EL [ES] [SS 
Motta di Livenza 9}—| \— 1 Ì [ERICA GAI STA IERI DOSI PERS 
Chiarano i ti |el_-4= 1 :1-|-|-[-[-|-|=-|[-|-[|-[- 
San Donà di Piave gf | 1 ssd | 
Boecafossa au | pre fasi ma L [ikea ieri =_{=|-{=]- 


BRENTA 


Vetriolo 1500 |52 4 |31|33|31|1813 

Levico (Lido) 445 | 2 Tiki] |a-]=]]ae[=l_=a]-paf= 
Centa 885 | 20 4 255-|5|—-{2 

Borgo Valsugana 476 | 10 1[31]6|8|3/2 

Pontarso BaB | 56 3 |31|44|33/23/2 

Bieno' 806 [42]: 4a|31|3/13|4]|2 

| Malene 1080 | 62 5 |31[33]|53|/38|3 

Pieve Tesino ” 775 [40 è LIE 3:15 0:09 

San Martino 


di Castrozza 1444 [65 2 |[31/50|40|20| 2 
Tonadico 711 | 39 a Si [24291231 PLL 4-1 |a] i 
San Silvestro 577 |20 3 (25/—|[10|—|3 PRA, ROBIESI [EPS] E-SER, SIEPE AO] (AR pt, DAMMI Get] So 
Caoria 802 | 44 2|351|29/35/25/*#/298]/12/6/1/-{31[-|-{-|{-|{-{[-|[-j|—=[— 
Canal San Bovo * 757 | 20 2 (95 0=LI0 LILIZE[ | nFn A ne fo | | | cn De. {ni fi ft ce E 
Pedesalto 379 [23] 5]. -|---I|T6]|—|—|— | || fi | in ii | 
Arsié 31£ [15 23] }112]-—|-[1 PEN] \MEICA] Pg (Per, [PIENI [PEZDA ABETI PEZZA] PE Ia FIS 
Cismon del Grappa 205 | 5 2 151-{S[-[1{12][+{+{+-[<{[- [+[-[+[=-[=-]+{[-{4|[-[-[- 
| Monte Grappa 1690 5 |31 [103123 106] 2 
Campomezzavia 1022 | 62 T|31|49|70|51|2 
Rubbio 1057 |60 1!31|30|40|10] 2 
iero 155 | 1/2/-{--|-{1 volate l'anti] a lea 
‘Bassano del Grappa 129 | 5 1|10|.-|-|-|1 tn e fe pf a li 


Asolo 2071-|/-|-|-|-{-{-|— i Passi —|-[-|- 
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| Cornuda 1631-[-|—|1 | dela, 
Montebelluna I tea ii | alia ain=n=aÒùa tia PE 
Nervesa ; Ri all 
della Battaglia .8]1-i—-|-|-|-][- | — ||]_-{_ 
Istrana 40-—|-|-|-|_- —|-|- -1- |-{-|-|{- 
Villorba 38/-{-|-{[-|-|-|—- = —|-[+|- 
Treviso 5i-|-|-|-[|-[-{-{=- —l=-|-|- 
Biancade i 0 [PROTO COBE (Pe; eni DISSeai [REGeti QAMNO [OSS Vl: GSi NL ll GANDG PESOS] DAN PE PI GI ESE pr, | 
Saletto di Piave 9l-{-|[-J=-[- {-|=|- —|_|=]|—T 
Portesine (idrov.) 2i-_|-|-|-{--|-{-[1[1{-|-[|-|-[-f-[|-|=-|—- 
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(Ca' Gamba) bicluatea|atlale Ea |a lia 
‘ Tesolo i cieli x; iocliioi ca 
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(idr. II, Bac.) 2i-|-[_|-|-[-[][- scia fata 
Cartigliano ssi: |-|- |{[H[- | i vi delia 
Cittadella - inline lei 
Castefraneo Veneto Minotti eolallalrntizia 
Villa del Conte [1] IPrADAI GAB] Qeate (POPON] NI [DEE QUE DOTT | | RIO VEE SAR RC 
Piombino Dese Z24/-|--|{-—-|-|-{J--|-[{- “| DREI (prat tn io È 
Massanzago soli |a |1/8 [|| |=|-{={[=|- pes 
Curtarolo 59}-|-|--|1 | | PRI per pro pa pes 
Mirano 9-{-|-|-{j-{[-{-|- IA I, VA O N) ea. a 
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dello strato 
in com 


(segue) BRENTA 


Stra si-|/-<;-{-{--5-{--|-|I1[6f-[-||—|[/— [— A, API DIE 


| DICEMBRE 


Anno 1953 


Tabella VI. — Manto nevoso E Anno 1953 


2 MAGGIO OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE 
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Rosara di Codevigo =|-|-]=-[{-|- |-[1]|1 
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San Nicolò di Lido . 

(Venezia) a 208) A, DA 2|2 
Faro Rocchetta {-|-|-|-]|--{-|-|— TL 
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BACCHIGLIONE | 
Lavarone 3 1|28 
Tonesza 9 2 |og 
Lastebasse È: 1/28 
Asiago 2 2/28 
Posina 3 i2|og 
Treschè Conca 4 1|28 
Velo d'Astico 1 ‘1|10 
Cogollo del Cengio _ 1/5 
Crosara 2°) 14 
Permane —{+|+]=|-{-{-|-|1|4 
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BACINO 
E 
STAZIONE . 


(segue) MEDIO 
E BASSO ADIGE 


Moena 


Passo di Rolle 


Paneveggio 
Predazzo 


Cavalese 


| Cadino di Fiemme 


Anterivo 

Pozzolago 

Lavis 

Monte Bondone 
Trento 

Sant'Orsola 

Piazze Pine 

Aldeno 

Piasza (Terragnolo) 


Fochese 


| Rovereto 


Ronchi 
Ala 
Ronzao 


Spiazzi di Monte 
Baldo 


Belluno Veronese 
Dolcè 
Aff 
San Pietro 

in Cariano 
Fan 
Verona 


1198 
1984 
1520 
1020 
1014 
1150 
1209 


1530 


1067 |: 


782 


709 
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Tabella FI. — Manto nevoso 


STAZIONE 


(segue) MEDIO 
E BASSO ADIGE 


Fosse di Sant'Anna‘ 


Marzana 


| Rovere Veronese 
| Tregnago 
i Campo d'Albero 


i Ferrazza 


Chiasmpo 
Soave 


PIANURA FRA 
BRENTA É ADIGE 


Camisano 


| Padova 


Piove di Sacco 
Bovolenta 


Santa Margherita 
di Codevigo 


Colle Venda 
Cal di Gua 
Lonigo 

Longare 

Cologna Veneta 
Albaredo d'Adige 
Montegaldella 
Lozzo Atestino 
Bonavigo 


i Noventa Vientina 


Montagnana 
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Tabella FI. — Manto nevoso 
_—= 


BACINO 
E 
STAZIONE 


(segue) PIANURA 
FRA BRENTA 
E ADIGE 


Este 
Battaglia Terme 
Monselice 
Casal Ser Ugo 
Stanghella 
Bagnoli di Sopra 
Cona 

Cavanella Motte 


PIANURA FRA 
ADIGE E PO 


Villafranca Veronese 
Ca' di David 
Zevio 

Isola della Scala 
Bovolone 
Sanguinetto 
Laguiigo 

Badia Polesine 
Torretta Veneta 


{i Lendinara 


Botti Barbarighe 


San Martino 
di Venezze 


Pizzon, 
Roverbella 
Nogarole Rocca 
Castel d'Ario 
Governolo 


Z| f 


SE|10[20]31 È = É|10[2030 


Alterna A 
dello strato 
in em 


Anzio 1953 


Tabella FI. — Manto nevoso Anno 1953 


GENNAIO “ 
I BACINO Quota od «E 
dello strato [7 dello strato 
E i sul in em E = in cm 


| nelgiorno | : 


STAZIONE more 


erman. della | 


di p 
neve 
[e 
i] 
I 
| 
(St) 
[ner] 
SI precip 
di 
nove 
fi 
(= | 
(e) 
(| 


"|| (segue) PIANURA‘ ' SI 
FRA ADIGE E PO 
|, Ostiglia Riau utestrtohutriaanlai ea nella 
Castelmassa Bliariaisia citati Le balla |A : CS ES, VELA Da NIDI dea VSC, MORI 
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Tab. VII. — Valori mensili ed annui del contributo medio e dell’ E ‘di afflusso meteorico 


MESE 


Agosto 
Settembro 
Ottobre 

Novembre 


Dicembre 


Anno 


MESE 


Gennaio 
Febbraio 
Mica 
Aprile» 
Maggio 
Giugno | 
Luglio 
Agosto 
Benssiira 
Ottobre 


Novembre 


Dicembre 


Anno 


Km? 39,4 


1250 


39.6 


1600 


Km? 128 


49,3 | 1556 1733 
TAGLIAMENTO PONTEBBANA 
la confluenza a 
col FELLA PONTEBBA 
Kmt® 1176 Km? 71 
Lis. km: mim Ls. fem) ram 


53,01 


1674 


CASALI 
DAVARIS 


1431 


92 


RIO LAGO [TAGLIAMENTO RMARZARIESZO È -rkrmat 
& ì - 
VILLABASSA |P.te SACROVIT 


w 
LA MAINA 
Km? 509 


LUMIEI 


a 
PLAN del SAC 
Em? 86 


DEGANO 


e 6° eee ee Io@A  /epererereee-i=-cee]ToTFT-_ ti 


i/s.km* mm , 


422 


FELLA 
a 
DOGNA 
Em? 336 


1633 


1331 | 


ls. kmil mm 


1660 


RACCOLANA 
[:3 


PIAN 
della SEGA 
Em? 66 


Lis, kms] mm 


1638 


Lis. kms 


49,0 


morti 


1499 


A o 
Km? 708 
l/s, km] mm 
19.4 LT} 
12.4 30 
60.2 156 | 
20.5 ss | 
102.2) ‘265 
T1.7| 192 
53,4 143 
51,7 134 
212.1 568 
9,3 4 
.228] 61. 
53.3]. 1680 


Tab. VII. — Valori mensili ed annui del contributo medio e dell’ altezza di afflusso meteorico Anno 19531 


ARZINO = [TAGLIAMENTO] —MEDUNA CELLINA SETTIMANA 
a a [LI & 
CASIACCO Ati REDONA STICH STALLI NUCCI 
MESE lem* 109 km? 2300 km? 220 km? 40 fem? 52 


Lis.km=| mm |uss.remi) mimo [isa mm |uskmal mm |t/skmi mm 


| Gennaio 


49 64 
Febbraio 56 iz 
Marzo a 1 
Aprile 200 166 | 
| Maggio 45 41! 
Giugno 288 sa i 
| Luglio 169 127 
|| Agnsto 245 111 
Settembre 299 130 
Ottobre 772 516 
Novembre 43 21 
Diane 104 - 61 
. Anno 2250 | 543 1712| 698] 2202 518| 1634| 49.7 46.6] 1470] 48,3| 1525 


PIAVE 


a 
CIMAGOGNA 
km? 616 


PIAVE 


a 
PRESENAIO 
lem® 142 


Anno 53.7 | 1694 47.0 1482 42.8 | 1351 36.1 | 1139 40,5 | 1276 38.5| 1213 39.7) 1253 


| 
Gennaio 10.5 28 
| Febbraio 8.7 91 
| Marzo 0.4 1 
Aprile 40,5 105 
Maggio 16.1 43 | 
Giugrio 748| 194] 
| Luglio 70.6 | 189 
| Agosto 6241 167 
Settembre 45,1 117 
| Ottobre 120.8] 323 
Novembre 6.6 17 
Dicembre 119 «48 


.Tab. VII. — Valori mensili ed annui del contributo medio e dell’ altezza di afflusso meteorico Anno 19531 


rrr__ _————t1—m_mmetd_ auoe€ \eaeerp— Tm» 


| MAE 
| : MUDA MAE' 
MESE km? 231 
l/s. em] mm 
Gennaio 27 
Febbraio >» 23. 
| Marzo ai 
| Aprile 139 
/ Maggio 64 
| Giugno 199 
Luglio 156 
Agosto 186 
i Settembre 119 | 
Ottobre 409 
Novembre d4 
Dicembre 14 
Anno n | È 35,1 \ , 1507 45.0] 1420 


CORDEVOLE CORDEVOLE | coRDEvOLE CORDEVOLE 
a a a 
DIGONERA CAPRILE | cENCENIGHE 
‘lena 97 km? 221 


————_—_—_—_—_—_—_—_—___________—_—ICC-F--_____ =: —_ eee € 12___ I. —T —P—P—T—_-:;- 


Ja 
| Gennaio 3 23 i 
| Febbraio 15 | 
| Marzo — | 
Aprile 114 
Maggio 45 
Giugno 183 
Luglio 161, 
Agosto ‘156 
| Settembre 109 
Ottobre 4lò 
Novembre 14 
Dicembre 55 
Anno fl 40.3 .| 1272 38,9 | 1228 1229 35.1 | 1108 ! 38,1 | 1201 39.1 | 1233 40.7 | 1285 


Tab, WII, 


Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico ’ Anno 1953 
| : CORDEVOLE | MIS CORDEVOLE ° PIAVE 


va AREA a 
PONTE ALTO n 3ACINO 

5 S. ANTONIO MONTANO È SIRIO 
MESE | km? 114 . km? 867 (en? SISI 


Gennaio 


Febbraio 


Agnsto 
Settembre 
Ottobre 

‘ Novembre 


Dicembre 


Anno i 1716 43,4 


- BRENTA 


& 
BASSANO 
Fm? 1567 


‘Gennaio 

I Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 


Dicembre 


Anno i 34.2 | 1077 375| 1184 45.3| 1428 43.7| 1379 50,2 | 1582 62.8) 1981 51.3] 1619 


Tab. VII. — Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico - _ Anno 1953 . 


| PLAN PASSIRIO 
a BAGNI a 
di PLATA MOSO 
MESE | km? 82 km? 181 | 


e AAA A5P———_—____ - — _ | —— —  ——-|«|<-.—-—_—_____________-___.-r-=—-ÀxÀ.=uì__ HT —+«+— ia 


Ls, rem! 


mm |t/s.kma| mm 


Gennaio 19 | 
| Febbraio 5 
Muro! dx 
Aprile 106 | 
Maggio 7 
Giugno i 200 
| Luglio 170 | 
| Agosto 95 
Settembre 99 
Ottobre 243 
| Novembre 10 
Dicembre 8 
Anno 962 


VALSURA 


a 
8. GELTRUDE 
Rin? 52 


. 
= ——r rt. Nr—r———r—_T  »——-—_——-- 


Gennaio 6,3 17 
Febbraio 8.7 21 
Marzo 04 1 
Aprile 30,5. 79 
Maggio 101|] ‘27 
Giugno * 63.7} 165 
| Luglio 732 196 
Agosto 534| 143 
Settemhre 38,6 100 
Ottobre 41.4 | 11 
Novembre 
Dicembre . 
Anno : 25.8 813 23,8 750 25,6 806 20.7 653 26,5 835 23,8 Tal 


Tab. FII. — Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico Anno 1953 


È AURINO RIVA RIENZA 
a è& SEGHE a 
CA' di PIETRA di RIVA Ss, LORENZO 


RIENZA 
a 
BRESSANONE || 


VIGILIO 


A 
LONGEGA 
i MESE km? 1565 km? Bi km> 1303 km® 104 


| L/s. lm! mm 


Gennaio 


Febbraio 


Marzo 

| Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agnsto 
Settembre 


Ottobre 


Novembre 


Dicembre 


Anno 20,6 650 23,3 733 24.3 T6T 24,1 759 28.5 900 f - 25.1 791 25,0] 787 


EGA TALVERA - | vALDURNA 


a a a 
PINTE NOVA | CAMPOLASTA | CAMPOLASTA 
km? 1165 km 140 - km? 96 


6... 


Gennaio 

.Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio. 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Settembro 


Ottobre 


Novembre 


Dicembre 


Anno 24.5 TT4 2I£ 859 24.7 780 31.3 988 20,7 652 20.6 650 20,7 651 


Tab. FII. — Valori mensili ed annui del contributo medio e dell’ altezza di afflusso meteorico Anno 1953 


TRAVIGNOLO 
a 


i MONTANO 
MESE | 1 km 1375 


Gennaio 


Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 


Dicembre ; 


Anno 


AVISIO 


ADIGE ADIGE. 
a a & ù chiusura 
| . | S POZZOLAGO SERRAVALLE RO 
Î lemi B69 km 10.514 


Retna 11.064 


| Gennaio 
| Febbraio 
| Marzo 
| Aprile 
| Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobre 
| 


Novembre 


Dicembre 


Anno 


27.3 860 


Sezione C - IDROMETRIA 


Abbreviazioni e segni convenzionali 


Idrometro a lettura diretta 

Idrometro registratore 

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta . 

Stazioné per misura di portata con idrometrografo . 

Dato incerto 

Dato interpolato ò ; 

Dato mancante . a . P . È a P > ni è 
Idrometro all’asciutto ì . à : ‘ : 


Le quote sotto zero idrometrico sono precedute dal segno . ì i ; 
Idrometro che risente dell’influsso della' marea o di manovre operate a 


monte » A . . si = A * . . " « 4 
Quota approssimata della località ov'è situato l’idrometro dedotta 
dalle tavolette dell’ I.G.M. : . i È 


Sono stampati in grassetto ed in corsivo rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi. 


TERMINOLOGIA . 


1, — Altezza idrometrica (cm): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro. 

2. — Altezza di massima piena (magra) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo 
periodo di osservazione: massima (minima) altezza idrometrica raggiunta in tutto il. periodo di 
tempo in cui sono state estese le osservazioni. 


CONTENUTO DELLE TABELLE 


TABELLA I. — Contiene l'elenco -e 
caratteristiche delle stazioni idrometriche 
che hanno funzionato nel corso dell’anno 
e per la maggior parte delle quali sono 
state pubblicate, nei « Bollettini Mensili », 
le osservazioni giornaliere. 

Le stazioni sono ordinate secondo la 
rispettiva posizione idrografica. Per ognu- 
na di esse vengono indicati: il tipo dello 
strumento; la quota dello zero idrome- 


trico; il bacino imbrifero sotteso dalla 
stazione; i valori dell'altezza di massima 
piena e della minima altezza idrometrica 
(in cm) e le date in cui si sono verificati; 
l'anno d'inizio delle osservazioni. 

TABELLA II, — Riporta i valori medi 
mensili ed annui e gli. estremi assoluti 
delle altezze idrometriche per le stazioni 
che hanno funzionato regolarmente du- 
rante l’anno. 


- Tabella I. — Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometrichè. Anno 1953 


CARATTERISTICHE 


BACINO 


Tipo 
della staziona 


è L 
STAZIONE 


ISONZO 
| Vipaccò a Rubbia I 38.00 660 | 8.50 | 28 set. 1926 ase, giorni vari 1923 a) Il 1° gennaio 1932 lo 
Isonzo a Mainizza ° Ir 33.00* | 1560 | 432 | 26 ott. 1952 | —0.90| 16 set. 1951 |1949| ero dell'idrometro venne 


P ORSO : Pata abbassato di m. 3,76. Dal 
sonzo a Turriaco I 9.11 2209 | 5.56 | 23 ott. 1926 ASC. mesi vari 1924 { 1° agosto 1933 lo zero 
Torre a Tarcento I 230,00 80 | 300| 2 ou. 190 026 | 23 lug. 1952 |1940 pg idrometro venne aleato 
Natisone a Cividale Ji 130.00* | 308 | 450 | 13.011. 1939 | — 026| set. 1942 [1924] © 388 
Isonzo a Pierisa a) I 4.00 3369 | 640 | 18 nov. 1940 asc, giorni vari 1925 


DRAVA 


Drava a Versciaco I 1117.63 139 | 200 | 12 ort. 1889 | —0.39| 22 feb. 1901 |1889 


Rio del Lago a Villabassa | Mr | 75400*| 294 | 062 | 26 ott. 1952 0.18 | 19 mar.1953 |1951 
Fusine : 


Rio Bianco a Villabassa 


| 

| Fugine M 754.00 | 154 | 092| 6ser. 1952] 000] 18feb. 1953 |1951 
i STELLA 

Stalla ‘a Flambresso I . 7.88 [Risorg. | 200| 4 nov. 196 | 045| 2 mag.1944 |1929 
Stella a Casale Sacile |M 6.05 | id, 2.20 | 13 ott. 1933 0,49 | 5 mag.1944 |1924 
Torsa a Casale Gam- 6 

bellini I 461 | id. 248 | 21 die. 1925 0.07 } 11 Ing. 1942 |1914 
Stella a Sterpo del Moro ° |I —1n | id. 3.54 | 12 nov, 1951 0.32 | 3 feb. 1935 |1924 
TAGLIAMENTO 

|{Tagliamento a Ponte Fasui M 950.00* 18 | 0.97 | 12 nov, 1951 | —0.02 | 30 lug. 1943 |194l 
|Giaf alla confluenza ‘ I 930.008 9,6 | 0.86 | 1 nov. 1952 | —0.07| 7 gen 1945 |1943 


| Degano a Ponte Muina Ir 440.00* 288 | 2.90 | 20 nov, 1952 0.73 | 9 feb. 1953 |1%1l 
709 


| 
Stella a Precenicco * I |-042 |-id. | 305 |140t. 1933] 000| 22 feb. 1932 {1920 
Tagliamento a Invillino® |Mr | 345.00* 2.84 | -5 ott. 1935 0.06 | 17 gen. 1937 |1932 


Bit a S. Nicolò I 475.00* | 144 | 150 | 13 giu. 1946 0.09 | 1 mag.1947 |1941 
Chiarsò a Ponte Lovea |I 500.00* 95 | 2.00 | 12 nov, 1951 0.12 | 17 ago. 1952 |1941 
Fella a Malborghetto —|I 755.00® | 122 | 2.50 {16 giu. 1943 | 012] 6tug. 1943 |1928 
i ! 
Pontebbana a Pontebba Î|Mr | 55500* 71 ra 26 ott. 1952 0.18 | 25 ott. 1949 1943 
Fella a Dogna _ [Ir 410.16 336 | 2.15 | 6 mov. 1945 | asc. vari giorni |1928 
Resia a Stolvizza IM 478.704 30 .| 1.10 | 26 ott. 1953 0.16 | 5 die. 1953 |1953 
Resia a Resiutta I 330,00* 103 | 3.70 | 40ott. 1933 | —0.15] 30 die. 1953 |1931 
Fella a Moggio Udinese !I 290.00* 641 | 2.75 (13 giu, 196 0.18 | 28 ott. 1951 |1926 
Tagliamento a Pioverno” |M 22729 | 1880 | 4.26 | 17 nov. 1940 0.02 | 15 feb. 1929 |1926 
agliamento a Venzone” lr 224.99 1933 | 408 | 17 nov. 1%40 | asc. vari giorni |1875 
|Lago di Cavazzo i 
1932 


| a Interneppo I 193.00* 21 | 4.09 | 10 ott. 1933 | —064| 26 ott. 1949 
| 


(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1951, ma per il mancato funzionamento dello strumento non 
è stato possibile ricavarne il dato (certamente superiore a m 2). 
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BACINO 


La 
STAZIONE 


(segue) TAGLIAMENTO 


Arzino a Ponte Armistizio 
Tagliamento a Fraforeano 
Tagliamento a Latisana” a) 


ANALE MALGHER 


Canale Malgher 
a Corbolone® 


LIVENZA © 


Gorgazzo a Gorgazzo 
Livenza a San Cassiano ° 
eduna a Ponte Navarons” 
Cellina a Mezzocanale 
Meduna a Visinale” 
Livenza a Meduna di Liv. ‘ 


Livenza a Motta di Liv.° 


PIAVE 


Piave a Ponte Cordevole 
Silvella a Cima Canale 
Piave a Presenaio 

Padola a Ponte Padola 


Piuve a Ponte della 
Lusta Db) 


Ansiei a Auronzo c) 
Boite a Podestagno 
Boite a Vodo di Cadore 
Piave a Perarolo” d) 
Vajont a Erto” 

Maè a Muda Maè * 


n 


Piave a Ponte nelle Alpi 


Ardo a Belluno” 


Piave a Belluno” e) 
Cordevole a Caprile. 
Cordevole a Mas” 


Mis a Ponte 5. Antonio 


è 


Piave a Segusino” f) ©» 


(1) AI reale bacino di dominio sono stati tolti 


(km? 


Tipo 


della stazione 


Mr 


nu 


Ir 


fsi pesi == aa 


Tabella I. — Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche. 


CARATTERISTICHE 
Triota È Bacino Altezza Altezza 
dallo sera di di max DATA — Adirenn» E: sat 
Mean | Mess | ae | caino | Sb | SII 
m a mn. m 9 a 
145.00 169 2.35 |12 nov, 1951 | —100 1 gen. 1953 
441 2300 6.00 | 13 mov. 1951 0.33 1 agn. 1945 
0.00 2300 | 9.88 | Z0 ott. 1896 | — 0.60 | 30 set. 1928 
2,00* Risorg. 3.86 | 27 nov. 1949 0.98 | 25 apr. 1944 
45.00* Sorgenti | 2,50 | 9 nov. 1951 | ase. | -7 set. 1943 
6.07 id. 6.99 anno 1916 0.06 | 18 mar. 1913 
260.00 225 3.40 | 28 gen. 1948 0.12 | 24 nov. 1952 
435.00# 288 2.50 | 12 nov. 1951 0.19 | 28 feb. 194% 
6.74 847 |11.00 | 29 ott. 1928 | —0.92 | 13 nov. 1911 
2.64 Sorgenti | 7.64 | 29 ott. 1953 | —1.30 | 27 mar. 19%4 
2.14 id. 6-58 | 29 ott. 1953 | —L1S51 6 mar. 1922 
1002.35, 63 2.20 7 set. 1942 | —0,07 | 21 die. 1935 
1245.00# 67 1.46 | 27 set. 1942 |'--0.03 | £ nov. 1947 
965.91 142 3.00 | 12 nov. 1951 0.31 | 22 feb. 1958 
1190,00* 57 0.80 | 26 ott. 1952 0.02 3 feb. 1934. 
848.00 3GT 2.50 | 12 nov, 1951 0.35 9 feb. 1953 
Bi4,00* 205 2.20 |28 ou. 1953 0.835 | 31 ott. 1951 
1330.00* B2 1.97 | 28 ott. 1953 0.08 | 2. gen. 1947 
AIBZT 323 2.51 | 28 set. 1942 0.17 | 29 gen. 1945 
518.80 1228 6.50 | 16-:set. 1882 | — 0.70 | 11 feb. 1952 
570.00* 55 n » 0.01 | 18 dice. 1953 
430.00* 231 7.90 | 27 set. 1942 0.07 | 17 die. 1945 
(*) 
363.76 1748 3.50) | 12 nov. 1951 — 0.58 | 13 mar. 1944 
335.004 40 * » » " 
(') - 
330.00* 1827 3.65 | 12 nov. 1951 0.03 | 29 dic. 1953 
999.00* 221 1.80 | 28 ott: 1953 0.14 2 apr. 1944 
362.18 701 6.32 | 12 nov. 1951 | —0,80 | 28 gen. 1953 
385.00* 114 3.20 | 12 nov. 1951 0.23 3 gen. 1947 
DI Di 
200.00* 3333 435 | 28 ott. 1953 0.05 | 27feb. 1933 


Anno 1953 


1941 
1940 
1851 


1943‘ 


1924 
1882 
1932 
1942 
1683 


1921 
1832 


1932 
1932 
1936 
1932 


1950 
1924 
1949 
1929 
1882 
1949 
1941 


1922 
1950 


1950 
1939 
1928 
1946 


1925 


a) Nel 1946 lo xero del- 
l'idrometro venne abbassa A 
to di m 0.18. È 


b) Dal 1932 al 1950 ha 
funzionato un idrometro 
poco n monte. 


c) Il 14 giugno 1932 è 
stato installato un nuovo 
idrometro in sezione diver. 
sa dalla primitiva. 


d) Mancano le osserva. 
zioni dall'anno 1915 al 
1920. E 


e) Si hanno i dati di 
altri idrometri dall'anno 
1883 al 1950, 


f) Funzionò anche dal. 
l’anno 1915 al 1917. 


km" 13640 «he competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa 


gruppo di S. Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livenza). 
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117.22) e del Lago di S. Croce ({Km® 19.18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del 


2 a 
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BACINO 
à i 
STAZIONE 


(segue) PIAVE 


Piave a Nervesa 
della Battaglia ° 


| Piave a Revedoli”* a) 


SILE 


Sile a Casier® 


Sile a Trepalade” 


BRENTA 


Lago di Caldonazzo 
a Tenna b) 


Lago di Levico 
Levico c) 
Brenta. a Levico 


Brenta a Levico - Cervia " 


Brenta a Borgo 
Valsugana ° d) 


Ceggio a Maso Costi 
Brenta a Ospedaletto 


Cismon a Ponte 
San Silvestro” e) 


Brenta a Sarson — 
di Bassano ® f} 


Brenta a Barziza 
(Bassano) ” 


Brenta a Hassano 
‘del Grappa” . 


Brenta a Limena” 


Muson dei Sassi 
a Ponte Pennello” 


BACCHIGLIONE 


Bacchiglione a Vicenza” 
Astito a Forni 


Val d'Astico 
Val d'Assa a Pedescala 


Posina a Stancari ” 


Tesina Vicentino 
u Bolzano Vic.” 


Ir 


Astico a Seghe di Velo” g)] I 


I: 


Bacchiglione a Longare *| I 


me (*) 
771.54 3763 
(*) 
-= 0,40 |. 3763 
4.00*| Risorg. 
re= 0,31 iul, 
458.11 52 
439.73 22 
437,00% 121 
435,21 121 
375.00* 214 
870,00 19,5 
301,69. 465 
580,00* 192 
111,55 1563 
105.83 1567 
102,50 1567 
14.24 siii 
14.08 Sa 
27.04 281 
315,00 136 
320.00 245 
390.008 116 
254.74 525 
37.62 6904 
20.70 1384 


3.01 


3.65 


260! 


340 


. 30 ott 


28 ott. 1928 


31 ott. 1903 


26 mar. 1928 
16 mag. 1905 


29 ott. 1953 


1953 
28 ott. 1953 
12 now. 1951 


31 ott. 1903 
Li nov. 1951 
28 ott. 1953 


27 ott. - 1953 


8 nov. 1951 
28 ott. 


® 


28 ott. 1953 


16 set, 1882 
17 set. 1882 


9 nov. 1951 


9 now. 1951 


16 ott. 1953 
25 ott. 1953 
9 nov. 1951 
16 mag. 1926 


16 mag. 1926 
16 mag. 1926 


1953 | 


abella I. — Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche. 


CARATTERISTICHE 


— (1.52 


(1) AI reale bacino di dominio sono stati tolti km? 13640 che competono 
(km 117.22) e del Lago di S. Croce {km} 
gruppo di S, Croce, scaricano nel bacino del Meschio {Livenza). 


19.18) le cui 
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DATA 


della min. nltezza 


idrometrica 


5 feb. 


8 mar, 


21 apr. 
18 feb, 


23 ott. 
16 feb. 
25 lug. 
7 mag. 


24 set. 


R feb. 


31 mar, 
22 feb. 


29 die. 


23 mag. 


13 feb. 
15 apr. 


12 feb. 


20 set, 


19 ott. 
13 ago. 
20 feb. 


- 23 sel, 


10 mar. 
Zl ott. 


1925 


1934 


1949 
1949 


19240 
1931 


1924 


1916 
189 


l'anno 1895 al 1915. 


Anno 1953 


NOTE 


a) Mancano le osserva. 
zioni dal 1918 al 1924, 


b) Funzionò anche dal. 
l'anno 1896 al 1913 a 
Calceranica, 


e) Funzionò anche dal- 


rw 


d) Funzionò anche dal. 
l'anno 1883 al 1915. 


e) Funzionò anche dal. 
l'anno 1895 al 1913 e dal 
1925 al 1952 in una sezione 
a circa 300 m a monte, 


f) Mancano le osserva. 
zioni dall'anno 1918 al 
1921. 


g) Il 1° febbraio 1950 
lo zero dell'idrometro ven- 
ne alzato di m 0.15, 


_— "= rnee,,,—_________________________________________" === _. 


p rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa 
acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del 


Tabella I. — Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche. - Anno 1953 


CARATTERISTICHE 
BACINO | Ì 4 
e è 2] que Bacino | Altezza Alterna si 
STAZIONE 2 | della sero di di max DATA idrom. eo lA 
ms, mi. mi m m Ra 
(segue) BACCHIGLIONE 
Bacchiglione a Perarolo i ; 
di Colzé VEE I 20.70 1384 6.95 | 14 die, 1916 -. DAI 5 set. 1936 1884 LI ancano le osserva- 
"enna (a) zioni dall'amo 1939 al 
Bacchiglione a Perarolo i : 1932. i; 
di Colzè (inf.)® b) I 18,40 1384 8.12 | 16 mag.1926 |/--1.61) 27 log. 1952 1884 
Bacchiglione È 
a Montegaldella * Mr 15,06 1384 8.08 4 nov. 1951 — 1.56 | 10 lug. 1952 1929 b) Mancano le ‘cmerva: 
Bacchiglione a Cervarese \ zioni dall'anno 1930 al 
S. Croce” I 17.55 | 1384 | 504 | 16 mag.1926 | —334| 6 ago. 1949 |1913] 1992. 
Bacchiglione a S. Marco * I 15.91 1384 4.51 | 17 mag.1926 | —3.22| 8 ago. 1949 1872 
i i JI 14.00* [Risorg. | 5.34 9 nov, 1951 0.07] 31 lug. 1945 |1939 
Tesina a Ponte Pedagni isorg E | ca): Mena de cn 
Bacchiglione a Creola * ! 15,34 1384 | 450 | 17 mag.1905 | —3.14| 8 ago. 1949 1916! sioni dall'anno 1946 al 
Il Bacchiglione geni ga PT 
a Bassanello®” I 10.61 1384 4.43 | 17 mag.1926 | —145 9 ago. 1927 1898 
i Bacchiglione a Padova” I 9.80 1384 4.06 | 17 mag.1905 | —1,50| 26 apr. 1893 1870 
Canale Pontelongo ; 
a Buvolenta * I 1.44 — 657 Z7 ott. 1907 — 0.860 | 22 lug. 1952 1882 
Canale Pontelongo i 
a Pontelongo” I 0.73 -- 6.28 | 27 ott. 1907 | —0.70| 1ag. 1938 | 1919 E 
Canale Bisatto ; È 
“a Bomba” c) . I | 1270 _ 2.87 | 20 mar, 1901 | —2.15|] 6 ou. 1914 | 1875 
Canale Battaglia 
a Battaglia © I 7.56 — | 460) 10 nov. 1906 | asc. giorni vari | 1873 
anale Este - Monselice ; ; 
a Bagnarolo (monte}® |I 10.38 -— 2.18 | 1 ott. 1882 ast. giorni vari | 1908 
Canale Bagnarolo 
a Pernumia (monte)® {] 644 — | 350) 31 mar 1882] asc. giorni vari | 1908 
AGNO - GUA' 
FRASSINE-GORZONE 
Agno a Recoaro ® Ir 469.50 29 | 145] 2 gio. 1928 — 0.30] ll oil. 1931 | 1927 
| 27 ott. 1953]. : 1 
Guà n Ponte Arzignano | I 83.05 108 | 2.50) 15 mag.1925 use, mesi vari | 1884 
Guà a Cal di Guà (Si£.) {I 68.00 n 4.86 | 1 nov, 1928 asc. mesi vari 1927 
Guà a Lonigo” . I 31.13 260 | 360) l apr. 1928 0.20] 24 lug. 1950 | 1924 
Guà a Cologna Veneta "| Ir 20.66 260 | 5.75) 16 mag.1926 | —040| 13 ago. 1921 | 1926 
Frassine a Borgo | i | 
Frassino” I 17.28 _ 5.40 | 16 mag.1926 | —307| 27 set. 1943 1912 
Cavo Masina a Botte * | & 3 
di Vighizzolo ® I 6.26 —_ 3.12 | 26 mar. 1928| — 1646] sl ott. 19% 1875 
Fratta a Valli Mocenighe "| I TM |l — 2,37 | 19 mag.1925 | — 2.65] 9 set, 1943 | 1875 
Gorzone a Stanghella I 5.41 — 3.04 | 10 nov. 1926 | —3.95] 10 set. 1906 | 1853 
Gorzone a Taglio 
Anguillara ° I 4,12 — 2.89 | 16 mar. 1928 | —23.74| 7 apr. 19544 1853 
Gorzone a Ca' Dolfin® {Ir 2.02 -- 2.44 | 16 mag.1905 | —246| 12 apr. 1949 1911 
Gorzone a Mottacuora® |I 1.18 _ 1.95 | 15 gen. 1880 — 1.66| 3 mar. 1931 | 1870 
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Tabella I, — Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche. 


Y BACINO 


e 
STAZIONE 


| 
ALTO ADIGE 

Adige a Glorenza * (1)a 
Adige a Tel° 

| Plan a Bagni di Plata 

| Passirio a Moso 

| Passirio a Saltusio 
Valsura a S. Geltrude 
Valsura a tai di Sopra * 

| 


Adige a Ponte d'Adige © h) 


Isarco a Vipiteno (1) c) 


Vizze a Novale‘(1) d) 
di Sopra 


Isurco a Pra 


Isarco 
a Bressanone ”(l)e) 


| Lago di Braies a Braies 
Braies a S, Vito in Braies 
i Rienza u Monguelfo f) 
Rienza a Valdaora (1) g) 
Rienza a Brunico (1) kh) 


eeec-—x ll — Nq 


Riva a Seghe di Riva 
Riva a Cartuecio (1) i) 
Rienza a 3. Lorenzo (1) I} 
Vigilio a Longega 

Gadera a Mantana 
“Fundres a Vandoies" (m) 
Rienza a Vandoies” 
Rienza aBressanone”(1)n) 


Isarco - a Bressanone * 


Gardena ao Trattoria Prené 
(riv, sin.) 
Gardena a Trattoria Prenè 


Bria a Tires 


| Ega a Ponte Nova 


Isarco a Cardano * 
| Talvera a Campolasta 


| Valdurna a Campolasta 


(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte 


Aurino a Ca' di Pietra | 


I 


Mr 


i - Ao a, 


le 
M 
M 


CARATTERISTICHE 
“Quota | Becino | Alema Altenza 
dallo sera | dio |dime DATA a 100 
AA een 
911.00*| = 461| 1.65|16 nov. 1901 | 0.00| 3 meg.1897 
so6.12 | 1675] 320|27se1 1942 | 069| 12 mag.1938" 
1000.00*] =82| 200|28 ott. 1953 | 005| 10 feb, 1953 
900.00*| 181 | 117|28 01 1953 | —- 011 | 12 mar.1953 
442.00*| 324] 3.000 5 ot. 1935 | 000| 18 mar. 1928 
1400,00% 52 | 1.21 23 mag. 1951] 0.11| 7 mar. 1952 
g40.00*| 282 | 165|-8 lug. 1940 0.15 | 23 gen. 1942 
237.90 | 2642]. 503] 1nov. 1926 | 110) 5 mayg.1938 
946.63 141 | 275|25 mag.1951 |--0.22| 28 feb. 1922 
1360.00*| 112 | 139116 lug. 1922 0.07 | 23 feb. 1948 
750.00*|  6s2 | 270] 8 ser. 1952 0.48 | 30 gen. 1942 
556.95 740 | 3.56 set. 1882 0.51 | 22 gen, 1937 
1489.17 28 482 | 2 nov, 1928 s% n 
1344.84 36 | 0750 3nov.1928| 015| 7 mar.1953 
1077.57 273 | 275] ser 1882 | —0.25 |25 feb. 1952 
971.96 592 | 2.00 set. 1882 | — 0.20 | 22 feb. 1922 
822.93 | ase| 250| ser 1882 |—0.25 | 1 mar. 1896 
1035.00*| 155 | 211| 201ug 1935] 020 | 12 gen 1986 
1520.00*| =91| 169| 1 nov, 1926 | --016| 1 feb, 1942 
soz.a0| 117 | 243] 1 set 1940 054 | 25 feb. 1931 
79935 | 1303 | 350|27 giu. 1910 0.31 | 22 mar. 1949 
1025.00* | 104 | 0.99|30 lug. 1937 | 0.03 | 22 mar. 1928 
822.60 | sez] 193| 1nov.1928 | 025] 5 feb. 1928 
746.23 102 | 140|25 set. 1927 0.17 | 18 nov. 1933 
740.00% | 1923 | 347|28 set. 1942 | 0.75 | 24 feb. 194 
55630 | 2143] 356] ser 1882 | 020) 1 mar. 1922 
550.00*| 2883 | 376|22 mag. 1946 051 | 9 gen. 1950 
1080.00* | 178 | 1.70|] 1nov. 1928 | 008| 5 mar. 1949 
1079.00* 178 | 2.301 1 nov. 1926 120 | 28 feb. 1926 
950.00* 36 | 090 |17 lug. 1952 0.10 | 26 lug. 1952e 
21 feb. 1953 
870.00* | 115 | 100! 9 nov. 1951 0.14 | 19 ot. 19516 
29 dic. 1953 
276.00* | 3750 | 345] 9 ago, 1945 0,09 | 7 gen. 1939 
1000,00* | 140 | 105/23 mag.1950 | —0.03| 7 gen. 1953: 
1000.00* 9 | 105|24 mag.1950 | 0.26| 6 mar. 1952 


104 


1896 
1929 
1952 
1952 
1928 
1951 
1928 
1880 


{ 1896 


1908 
1941 


189% 
1927 
1927 
1889 
1890 
1889 
1925 
1920 
1907 
1896 


1920 


1926 


1927 | 


19%] 


1896 
194] 


| 1926 


1926 
1951 


1951 


|1938 


1950 
1950 


a) Mancano le osserva- 
zioni dal 1914 al 1919, 


b) Mancano le osserva 
zioni dal 1914 al 1921, Dal 
1° dicembre 1929 lo zero 
dell'idrometro è stato ab- 
bassato di m 1.00, , 


e) Mancano le osserva 
zioni dal 1914 al 1921. 


d} Mancano le osserva. 
zioni dal 1914 al 1921 
Dal 1° marzo 1930 li zero 
dell'idrometro è stato al- 
zato di m 0.50. 


e) Mancano le osserva- | 


zioni dal 1908 al 1919, 
Nel 1929 lo zero dell'idro- 
metro è stato abbassato di 
m 1.00, 


€) Mancano le osserva- 
zioni 
Dal marzo 1927 lo zero 
dell'drometro è stato ab- 
hbassato di m 1.00, 


e) Mancano le osserva- 
zioni dal 1914 al 1918. 
Dal 1° gennaio 1934 lo ze- 
ro idrometrico è&® stato 
ubbassato di m 0.50. 


h) Mancano le osserva: 
zioni dal 1914 al 1918. 


i) Mancano le osserva 
zioni cal 1914 al 1919. 
Nel 1926 lo zero idrome- 
trico è stato abbassato di 
m 1.00, 

1) Mancano le osserva. 
zioni dal 1914 al 1917 e 
quelle del 1919. Dal 1° 
marzo 1926 lo zero idro 
metrico venne abbassato 
di m 1.00, 


m) Mancano le osserva 


zioni dal 1943 al 1947 


n) Mancano le osserva. 
zioni del 1914 al 199. 
Nel gennaio 1929 lo zero 
dell'idrometro è stato ab- 
bassato di m 1.00, 


dal 1914 al 1919, 


Tabella I. — Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche. 


CARATTERISTICHE 


BACINO 
e 
STAZIONE 


MEDIO E BASSO 
ADIGE 


Adige a Bronzolo®(1) a) 
Adige a Egna°(1)b) 


Adige a S. Michele 
all'Adige” (1}c) 


Noce Bianco a Pont” 


Noce a Ponte 
Rovina°(1}d) 


Rabbi a Pondasio (1} e) 


Sporeggio a Spormaggiore 
Noce a Rocchetta” | 
Noce a Zambana *(1)f) 
Avisio a Predazzo " (1) g) 
Avisio a Stramentizzo (h} 
lAvisio a Lavis 

Adige a Trento ®(1)(2) 
Fersina a Trento 

Adige a Mattarello®(1) (i) 
Adige a Serravalle” 
Adige a Ischia Foranea” 


Adige a Pescantina” 
Adige a Verona” 
Chiampo a Montebello 


Alpone a S, Bonifacio ® 


Adige a Albaredo 
d'Adige” 


Adige a Masi” 
Adige a Badia Polesine * 


Adigetto a Badia 
Polesine ® 


Aclige a Boara Polesine ” 
Adige a Boara Pisani” 


Adige a S. Martino 
di Venezze ® 


Adige a Cavarzere ° 


Adige a Cavanella 
d'Adige * 


Tipo 
dalla stazione 


Quora Bacino | Alterza Altezza 
dello mera di di max DATA idem. DATA 
DE So = della mex piena e Meri Sears 

226.96 | 6929 | 500 |13 lug. 1890 | —080 | 18 apr. 1885 

213.02 7123 | 5.74 |28 set. 1942 |—010 |14 apr. 1896 

202.39 | 7198 | 5.50 [12 set. 1883 | — 0.30 [15 geo. 1931 

1166.68 65 | 104 | 9 ago. 1945 0.01 | 6 mar, 1945 

722,60 384 |.2.80 | 4 ott. 1935 0.11 | 31 gen. 1937 

705.30 | 143 | 2.55 |24 mag.1908 0.20 | 16 mar. 1952 

530.004 37 | 3.00 [12 nov. 1951 | 013 | 10561 1951 

257.91 | 1360 | 314 | 5 ott. 1935 | —040 | 12 dic. 1934 

200.65 | 1375 | 450 | 1 nov. 1928 046 | 27 apr. 1896 

979.51 | 454 | 2.30 |23 ot. 1925 | — 0.31 | 26 dio. 1953 

710.00%Î 720 | 2.50 |28 set, 1942 | — 0.19 | 10 mar. 194 

243.00* | 934 | 3.10 |28 out. 1953 0.31 | 23 mar, 1944 

186.09 | 9763 | 611|17 ser. 1882 | —0.63 | 26 apr. 1896 

22673 | 164 | 2.40|12 nov. 1951 | —003| 9 mar. 194 

179,08 | 9882 | 7.05 | 17 set. 1882 0.14 | 26 apr. 1896 

150.00] 10514 | 4,63 | 28 on. 1953 ast. vari giorni 

140.00*| 10650 5.00 | 28 ott. 1953 asc. vari mesi 

7620 | 10957 | 430 | 17 set. 1882 | —3.50 | 17apr. 1949 
53,35 | 11099 450 |17 set. 1882 asc. giorni vari 
56,45 114 | 3.60 | 16 mag.1905 aso. mesi vari 
2518 | 291 | 610 | 8 nov. 1951 | asc. mesi vari 
23.66 | 11954 | 270 [17 set. 1882 | —365| 5 mag.194 
14.17 | 11954 | 435 | 2 nov, 1928 | —2.31| 6 mag. 1944 
14.16 | 11954 | 449 | 2 nov. 1928 |—245 | 9 mag.1938 
15.008] — » » ” » 
9.02 | 11954 | 3.80 | 2 nov. 1928 | —344 | 23 feb. 1845 
8.61 | 11954 | 399] 2 nov. 1928 | —289| 28 apr. 1896 
530 | 11954 |' 6.30 | 3 nov. 1928 | —063| 7 mag.1938- 
3.46 | 11954 | 3.55 |18 mag.1926.|—3.14 | 6 mag.1938 
--1.05 | 11954 | 4.57 | 29 mag.1951 0.77 | 3 mag.1938 


(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte i 
(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pozzolongo, il bacino del Lago delle Piazze (km? 2.0), prima. 
appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avisio. E' stata quindi apportata tale variante alla su- 
perficie: del Fersina e dell'Adige a Trento. 


È 
6 
x 


inizia 


11843 
18543 


844 
1929 


1902 
1908 
1951 
1934 
1895 
1908 
1930 
1938 
1844 
1929 
1844 


1944 
1952 


1888 


1857 


1884 
1881 


1857 
1875 


1826 


1922 
1835 
1853 


1921 
1855 


1908 


dalle pubblicazioni: del H.Z. di Vienna. 


105 


— 


u) Mancano le osserva. 


zioni dal 1914 al 1919. 
Dal 29 dicembre 1923 ln 
zero dell'idrometro è sta- 
to abbassato di m 0,30, 
Dal 1° marzo 1932 lo ze 
ro è stato alzato di m 1.00. 


b} Mancano le osserva. 
dal 1914 al 1917. 


ce) Mancano le osserva 
zioni dal 191 al 1919 
Dal 1”. febbraio 1933 lo 
zero dell'idrometro è sta- 
to abbassato di m 1.00, 


d) Mancano le dmatvai 


zioni dal 1914 al -1918, 


e) Mancano le osserva- 
zioni dal 1914 al 199. 
Dal 1° aprile 1933 lo zero 
dell'idrometro è stato ab 
bussnto di m 040, 


f) Mancano le osserva» 
zioni dal 1914 al 199. 


g) Mancano le osserva. 
zioni dal 1914 al 1918. 
Dal 1° aprile 1952. l'idro- 
metro è stato abbassato 
di m 1.00. 


h) Nel luglio 1953 cessa 
di funzionare, 


i) Mancano le osserva. 
zioni «dal 1914 al 1920. 
Dal 1° aprile 1934 lo ze- 
ro dell'idrometro venne 
abbassato di m 1.00, 


Tabella I. — Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche. 


CARATTERISTICHE 


BACINO 
Li Le) 
STAZIONE 


| — TARTARO - 
| CANAL BIANCO 
| 


Tartaro a Torretta 
. Vensta a) 


Tattàro a Torretta 
Destra” bh) 

Canal Bianco a Canda” 

Canal Bianco a Pizzon® 

Canal Bianco a Bosaro®” 

i Canal Bianco a Adria” 

| Naviglio Bussè a Legnago ° 


PO 


Mincio a Governalo " 
(a valle) 


Po a Ostiglia” 

Po-a Fontelagoscuro ® . 

Po a Polesella” 

| Po di Goro a Ariano 
Polesine * 


‘ Po.a Corbola® 


Po a Cavanella Po® e} 


rr .: - —-= 


fsi pus do dn O dn 


30 ago, 1934 


50 ago. 1934 
31 ago. 1934 
6 feb. 1941 
24 mag. 1941 
19 mag. 1905 
23 mag. 1905 


14 nov. 1951 
14 nov, 1951 


14 nov. 1951 
14 nov. 1951 


14 nov,:1951 


| 14 nov. 1951 


14 nov. 1951 


0.88 


0,50 
0.64 
— 0.55 
0.12 
0.01 
—]1 


— 1.80 
— 1.67 


— 5.51 
— 0.92 
— 0.20 
— 0.44 


— 0.50 


DATA 


della min, alienrza 


22 apr. 1949 


1949 
1929 
31 lug. 1945 
16 mar, 1952 
10 mag. 1937 
9 feb, 1934 


22 apr. 
26 lug. 


23 apr. 1949 


17 mag. 1917 


25 apr, 1949 


aprile 1893 


luglio 1870 
18 mag. 1854 
1893 


aprile 


[1875 


1913 
1870 
1920 
1870 
1870 


1857 | 


1908 
1851 
1807 


1797 


1858 


1829 


1844] 


(1) Il colmo risalta depresso in conséguenza delle rotte verificatesi a monte, ad Occhiobello e Paviole. 
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NOTE 


a) Mancano le osserva 
zioni dal 1913 al 1915. 


b)} Mancano le osserva: 
zioni dal 1916 al 1919, 


e) Il 1° giugno 1948 lo 
sero idrometrico è stato 
abbassato di m 0.55. 


er=r—_——__—_——r_r_—i 


LOI 


. 


Tab. II. — Medie mensili ed annue delle altezze idrometriche, 
ur MEDIE MENSILI (inom) 


- BACINO e STAZIONE 


ISONZO 


Vipacco a Rubbia” 
Isonzo a Mainizza * 
: Isonzo a Turriaco” 
Torre a Tarcento 
Natisone a Cividale 


Isonzo a Pieris” 


DRAVA 


Drava a Versiaco 
Rio del Lago a Villabassa - Fusine 
Rio Bianco a Villabassa - Fusine 


STELLA. 


Stella a Flambruzzo 
Stella a Casale Sacile 
Torsa a Casale Gambellini 
Stella a Precenicco” 
Stella a Sterpo del Moro” 


TAGLIAMENTO 


Tagliamento a Ponte Fasui 
Giaf alla confluenza 
Degano a Ponte Muina 

| Tagliamento a Invillino ® 
Chiarsò a Ponte Lovea 
Fella a Malborghetto 
Pontebbana a Pontebba . 
Fella a Dogna 

| Resia a Siolvizza 


MAG. Gi, 


LUG, 


AGO, 


23 
32 


103 
236 


100 


132 


-17 


GET. 


SS£ 


65 
189 


17 
30 
15 


79 
84 
3l 
115 
230 


-23 


OTT. 


EE TTeeeeaann + _————_—_—_—_—_—_——---_11———————————_———È—_—_——_——-É_—{| 


138 


-26 


| ALTEZZA MASSIMA 


DSSERVATA 
mu Data 
310 | 10 set. vari giorni 
235 26 ott. 21 ago, 
196 27 ott. . | warigiorni 
272 26 ou. | 15 mar. 
170 15 ott, ' 28 gen. 
480 26 ott, 27 gen. 
80 28 out. 
41 3 nov 
27 2 mag. 
173 26 colt. 
156 26 ott, 
133 11 lug.- 
182 26 ott. 
282 1 gen 

» » 9 die, 

LI » 3 1 nov. 
220 27 ot, 9 feb. 
240 28 ott. i 8 mar. 
130 16 ott, 29 dio. 
172 | 2B ott. 12 | 19 feb. 
140 16 ott. . {| 26 diev 
57 3 ago, . | wari giorni 
3 » : » 


1_ 


— 01 


Tab. II. Medie mensili ed annue delle altezze idrometriche, Anno 1953 


__ 


MEDIE MENSILI .(inom) ALTEZZA MASSIMA | ALTEZZA MINIMA 


OSSERVATA osservata © | 
È | 
BACINO a STAZIONE APR. | mag. | uu. SET. DIC, | 
ù cm Data coma Data 
. (segue) TAGLIAMENTO 
Resia a Resiutta 14 12 23 17 -11 100 26 ott, » 15 ‘30 dic,’ 
Fella a Moggio Udinese 103 100 106 93 #4 195 26 ott, T8 21 ago. 
Tagliamento a Pioverno ® 56 6l gl 80 49 278 | 28 cit. 42 16 mar. 
Tagliamento a Venzone” 55 54 72 64 * 270 28 ott. asc, -| vari giorni 
Lago Cavazzo a Interneppo 18 90 gl 87 110 344 27 ott. 9 23 apr. 
Arzino a Ponte Armistizio -43 -31 » -26 -37 100 16 ott. | -100 1 gen. 
Tagliamento a Fraforeano! 6 | 6o | 73 66 54 430 | 27 ott, 45 | 28 die. 
| Tagliamento a Latisana” 15 9 36 44 37 590 | 2Bott. | -14 tape 
CANALE MALGHER > | 
Canale Malgher a Corbolone® i 155 | 152 | 156 162 195 316 | 260t, 134 | 19 apr. 
LIVENZA 
Sorgenti Gorgaszo a (Gorgazzo Ti 83 94 79 88 165 28 ott. 43 17 mar, 
Livenza a San Cassiano” 104 89 105 130 184 508 29 ott, © 44 17 mag. 
| Cellina a Mezzocanale” 61 74 87 GT 103 210 27 ott 47 15 feb. 
Meduna a Visinale® 58 45 42 72 189 1065 | 28 ott, 40. | 15 giu, 
Livenza a Meduna di Livenza” 39 39 38 40 60 164 | 29 ot. ca w 
Livenza a Motta di Livenza” -28| ‘41. | «28 =] 85 658 29 ott, - 85 22 giu. 
PIAVE 
Piave a Ponte Cordevole 89 88 92 85 78 165 | 28 01, mn 19 dic. 
Silvella a Cima Canale 9 14 29 20 14 142 | 28 om. 0 21 feb, 
| Piave a Presenaio 61 62 75 60 47 232 | D2Bott 42 28 die 
Padola a Ponte Padola 21 21 28 2 17 79 28 ott. 11 19 feb. 
Piave a Ponte della Lasta 61 60 né 61 51 235 28 ott 35 9 feb. 
Ansiei a «Auronzo T6 17 87 88 127 220 28 ott. NL 16 feb. 
Boite a Podestagno [29] | [48] | [56] 35 24 197 28 ott, 19 22 gen. 
| Boite a Vodo di Cadore 50 58 6a 54 47 240 28 ott. 23 9 feb. 


60T 


‘BACINO e STAZIONE 


{segue) PIAVE 


Piave a Perarolo” fil 
Vajont a Erto” i 23 
Maè a Muda Maè 35 
Piave a Ponte nelle Alpi” * 
Piave a Belluno ® . 48 
Cordevole a Caprile 50 
Cordevole a Mas” -40 
Mis a Ponte Sant'Antonio ELI] 
Piave a Segusino 90 
Pinve = Nervesa della Battaglia ° 16 
SILE 
Lal 
Sile a Casier® : 33 
Sile a Trepalade® 126 
BRENTA 
Lago di Caldonazzo a Tenna 54 
Lago di Levico a Levico 75 
Hrenta a Levico 29 
| Ceggio a Maso Costi i 18 
Brenta a Ospedaletto __ 12 
Cismon a Ponte San Silvestro ® 48 
Brenta a Sarson di Bassano” | -63 
Brenta a Barziza {Bassano}® «Té 
i Brenta a Bassano del Grappa” 37 
Brenta a Limena” -10 


Muoson dei Sassi a Ponte Pennello” 131 


Tab. II: — Medie mensili ed annue delle altezze idrometriche, Anno 1953 


ALTEZZA MASSIMA ALTEZZA MINIMA 
OSSERVATA OSSERVATA |, 


MEDIE MENSILI (inem) 


[Cn 


FEB. | mar.| APR.| maG:| qu. | LUG, | AGO, Nov. |, me 
ì Data cm Data 
Ì 
-50 © 34 | -33 | ss | sl 1 26 | +37 28 ott, -61 | 17 gen. 
20 22 34 27 37 30 29 20 5 27 or. 1 18 dic. 
33 41 81 88 112 | 120 | 110 82 58 27 on. 28 17 feb. 
> -d4 | .48 | -46 | -17 | 39 34 61 i] 28 ott. -53 | .3 mag, 
43 43 48 52 79 131 | 122 62 [16] 27 ott. 3 29 die. 
49 55 68 78 89 9] 89 \121] | 102 28 ott. 49 11 gen. 
-26 | -40| 9 25 50 50 4l 67 8 28 cit. -80 | 28 gen. 
28 28 42 33 53 #4 | 41 46 .| 34 27 ott. 26 9 feb. ’ 
81 84 97 | 101 | 133 | 160 Î 151 164 | 129 28 ott. ‘18 18 feb. 
61 él 73 25 | 103 | 107} 81 122 | 88 28 ott. 32 | Papi i 
li i ‘ | 
| | | 
sa | i 
9 «15.1 «11 | = 29 48 43 66 53 26 ott ‘+18 | 23 mar. 
110 | 72 | 88 96 | 124 | 136,| 129 138 | 139 26 ott. 58 | 27 mar. 
ji 41 46 53 |! 56 | 60 ul 6l 110 71 29 ott, 44 22 mar, 
72 | se) 16 | 18 | 87 | 95! 101 141 | 119 30 ott. 1 logo. 
18 17 18 | 20 22 22 | 22 63 | 32 28 0tL. 15 #6 iure, 
18 21 29 | 30 35 31 31 30 18 26 ott. 16 95 die. 
8 6 16 | 22 | 34 | 32 | 30 3a | 25 De cit gal] Pan 
dille 64 | 48 d7 ont. 43 | 22 feb 
se ls | i a è 9 | -55 2801 | -6 | 15 gen. 
73 7 | 100} 93 | né ne | 102 119 | 83; 28 ott. -| 62 dica 
21 35 72 66 85 84 | 72 95 66 28 pit. 7 16 feb, 
38 -32 9 1 45 47 16 89 31 28 ott. | -80 94 mar. 
| 119 | 121 | 130 ‘120 | 135 | [158 | 147 164 | 169 25 ott. 110 | 21 mag. 


Wi: = 


Tab. II. — Medie tali ed annue delle altezze idrometriche, 


| Guà a Lonigo” 


| Cavo Masina a Botte di Vighizzolo ® 


BACINO e STAZIONE 7 d APR. 


BACCHIGLIONE 


Bacchiglione a Vicenza ° 

Astico a Forni di Val d'Astico 
Val d'Assa a Pedescala 

Posina a Stancari"” 

Astico a Seghe di Velo” 
Tesina Vicentina a Bolzano Vicesitino * -45 
Bacchiglione a Longare” 
Bacchiglione a Montegaldella ° 
Bacchiglione a San Marco” 
Tesina a Ponte Pedagni 
Bacchiglione a Bassanello | 107 
Canale di Pontelongo a Bovolenta” 
Canale di Pontelongo a Pontelongo” 


AGNO - GUA' 
FRASSINE . GORZONE 


Agno a Recoaro” 
Guà a Ponte Arzignano 


Gua a Cologna Veneta” 
Frassine a Borgo Frassine 


Fratta a Valli Mocenighe 
Gorzone a Stanghella ° | -231 
Gorzone a Taglio Anguillara 
Gorzone a Ca' Dolfin” 


Gorzone a Mottacuora * 


GIÙ, 


LUG, 


AGO, 


MEDIE MENSILI (ine) 


SET. 


-252 


[80] 
119] 
107 
-179 
110 


123 
101 


Anno 1953 


ALTEZZA MINIMA 
OSSERVATA 


ALTEZZA MASSIMA 
OSSERVATA 


== — sz 


6 feb, 
vari giorni 
28 sett. 

21 feb, 

29 lug, 

25 mag. 

31 mar. 

6 apr. 

4 apr. 

20 mar. 

2 mar. 


Tab. II, — Medie mensili ed annue delle altezze idrometriche, 


pr 


TII 


BACINO e STAZIONE 


ALTO ADIGE 


Adige a Tel” 

Plan a Bagni di Plata 
Passirio a Moso 

Pussirio a Saltusio 

Valsura a Santa Geltrude 
Valsura a Lana di Sopra 
Adige a Ponte d'Adige” 

| Isarco a Vipiteno 

Isarco a Prà di Sopra” 
Lago di Braies a Braies 
Braies a San Vito in Braies 
Rienza a Monguelfo 

Riensa a Valdaora 

Rienza a Brunico 

Aurino a Ca' di Pietra 

Riva a Seghe di Riva 

Riva a Cantuccio 

Rienza a San Lorenzo 
Vigilio a Longega . 

Gadera a Mantana 

Fundres a Vandoies” 

Rienza a Vandoies ° 

Isarco a Bressanone ® (Ponte ex Littorio 
Gardena a Trattoria Prenè (r. s.) 
Bria a Tires 

Ega a Ponte Nova 

Talvera a Campolasta 
Valdurna a Campolasta 


MEDIE MENSILI (in cm) 
GEM, FEB. MAR, MAG, AGO, BET. HOW, DIC: 
158 157; 159 153 187 | 175 176 | 163 
15 10 16 71 70 54 60 30 
-1 di - -1 42‘ 37 26 27 10 
Ù 23 | 24 63 60 | 48 56 | 31 
15 13 14 42 63 41 39 19 
32 28 32 53 Sa A 35 12 
159 159 | 158 168 209 | 190 203 | 173 
14 172) | 92 131 106 | 106 80 69 
67 63 68 93 113 | 90 84 67 
. " » 210 884 | 330 367 | 249 
30 27 26 32 43 38 43 35 
10 7 7 14 b3] 21 25 13 
1 î) 0 17 53 37 26 14 
91 91 90 103 120 | 109 104 | 9% 
52 48 51 81 87 72 62 53 
4 -3 -l1 34 50 28 H 1 
[85] 81 82 103 114 | 98 + 78 
64 62 59 99 139 | 101 _ 86 68 
° 31 30 28 30 35 | .33 b1.] 35 
54 se 52 65 91 71 76 60 
28 25 27 36 43 37 41 38 
101 ‘93 99 143 178 | 148 136 | 110 
96 #88 | 100 138 181 | 142 138 | 108 
14 12 14 25 40 32 41 22 
13 13 Il 15 19 15 15 15 
19 18 I5 24 47 35 34 17 
=2 .2 3 9 2E 13 18 | 7 
34 29 29 46: 56 47 51 38 


155 


| ALTEZZA MASSIMA 


| OSSERVATA 


260 


158 | 


170 


290 
267 
110 


Anno 1953 


ALTEZZA MINIMA | 
OSSERVATA | 


LE ©—< 


Tab, II. — Medie mensili ed annue delle altezze idrometriche, Da - Anno 1953 
ra ALTEZZA MASSIMA | ALTEZZA MINIMA 
OSSERVATA | OSSERVYATA 


MEDIE MENSILI (in com) 


BACINO a STAZIONE GEN, | FEB. | MAR.| APR. | Mmaa.| Giu. | LUG, 
Data cm  Daia 


MEDIO E BASSO ADIGE 


Adige a Bronzolo* Due. 70 | ss | sel 1 8 febb. 


127 89 28 ott. dd 
Adige a Egna® . {125 | 123 | 220 | 138 | 177 200 | 140 28 ott. | 108 | 18 mar. 
Adige a San Michele all'Adige” 51 | 38 | 44 |. 59 89 . 119 | 65 28 ott. 25 30 mar. 
Noce a Ponte Rovina * | 39 38 38 44 7l 79 61 ott. 36 14 feb. 
Sporeggio a Spormaggiore 29 25 27 26 36 27 16 ott. 22 6 giu. 
Noce a Zambana 145 119 99 111 | Né 168 | 148 28 ott. 65 | 11 feb, 
| Avisio a Predazzo” 39 | 28 | 39 | 48 | 60 5 1 28 ott. 31 | 26 die, 
Avisio a Lavis 46 | 43 | 45 61 83 | 56 28 ott. 40 | 15feb. 
Adige a Trento” I 69 57 50 68 9 134 18 28 ott. 38 16 feb. 
Fersina a Trento 33 s0 . 30 35 37 107 79 28 ott. 22 14 sett, 
| Adige a Pescantina ° -311 | -321 | -318 | -318] -270 -164 | - 265 ott. -348 | 14 apr. 
|l Adige a Verona® -260 | -261| -254| -244| -219 -346 | -233 29 ott. | -276 | 15gen. 
| Adige n Albaredo d'Adige” -256 | -277]| -299) .204| 260) -148 | -245 28 ott. -322 | 4apr. 
| Adige a Badia Polesine” -150 | -169| -I74| -164| -151] «BE: «IM 29 ott, -196 ' 31 mar. 
| Adige a Boara Pisani” -158 | .178| -186| -178| -161 -13 | -128 | 29 att, -215 | 81 mar. 
| Adige a Cavarzere ® «127 | <-151 | -166 | -162| .139 29 | -110 28 ott. | -206 | 19 mag. 
| Adige a Cavanella d'Adige ° 186 | 167 | 145 | 161| 167 256 | 187 28 ott. | 118 | 19 mag. 
| TARTARO - CANAL BIANCO 
| Tartaro a Torretta Veneta 307 245 199 218 250 324 263 27 ott 120 26 mar 
| Canal Bianco a Canda” 303 240 200 | 221 229 310 | 251 28 ott. 158 1 ago 
Il Canal Bianco a Bosaro® 291 | 142] 113| 131 | 122 221 | 173 31 ott 54 | 301ug 
|l Canal Bianco a Adria" 124 | o7| 77 | 106| 84 123 | s8 25 ott 68 2 apr, 
PO 9” 
Mincio a Governolo 0 |. | cai -21 310 | 132 1 nov -72 | 4apr 
| Po a Ostiglia 48 | 17 24 -9 346 | 150 1 nov -50 8 giu. 
Po a Pontelagoscuro : -363 | -395| -390| -380| -411 | «86 | -282 1 nov. | -462 | GBgiu. 
| Po a Polesella 101 | .7 70 37 398 | 196 1 nov -23 9 sett. 
Po di Goro a Ariano Polesine” | 110 89 | 74 105 72 313 146 1 nov. Hi) 31 mar. 
Po a Cavanella Po" {152 | 131 | 120 | 132 | 117 302 | 188 31 ott 88 4 apr. 


- 


Stazione freatimetrica a lettura diretta 


Stazione fréeatimetrica végietialzion 
Dato tata "» a E A 
Dato interpolato ‘ no A i 
«Dato mancante 


Pozzo asciutto è» 


Sezione D - FREATRIMETRIA 


ì 2 Li 
Abbreviazioni e segni convenzionali 


asc, 


TERMINOLOGIA 


Altezza freatimetrica (m): altezza del livello liquido del pozzo sul livello 


CONTENUTO DELLE TABELLE 


TABELLA I. — Contiene l'elenco e 
caratteristiche delle stazioni freatime- 
triche che hanno funzionato durante 
l'anno, e per le quali, nei. « Bollettini 
Mensili » vennero pubblicate le osserva- 
zioni trigiornaliere. 

Per ognuna delle stazioni vengono indi- 
cati: il tipo dello strumento; le coordìi- 
nate geografiche; l'anno d'inizio delle 
osservazioni; la quota sul livello del mare 
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del caposaldo di riferimento; l'altezza 
massima e minima osservata nel periodo 
di osservazione e la media dell’anno 
normale. ' 3 7 

TABELLA II, — Riporta i vàlori medi 
mensili ed annui- dei livelli freatici per 
i pozzi indicati nella Tab.:I, 

Sono stampati in carattere grassetto 
e corsivo rispettivamente i massimi e 
minimi. 


del mare. 


Tabella I. — Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche. Anno 1953 


Le) 


BACINO QUOTA SUL MEDIO MARE 


E 
STAZIONE 


COORDINATE GEDGRAFICHE 


del livello ‘nasali 
naservato 


Tipo 


della arazione 


del livello minimo 
osservato 


delle 
osservazioni 


Longitudine | Latitudine 
(M.te Mario)| 


riferim, 
mi 


Anno dell'inizi 
Media dell'anno| 


E TAGLIAMENTO | - 


mpolongo | 0° 57 E 4s° 52° 1930 16.18 14.81 23-I-36 asc. vari giorni 11.85 
[almicco 0° 54' E 45° 55° 930 29.05 22.75 29.1-36 13.26 20-X-49 17.35 
Ioannis Fr {0° 54 E 45° 53° 1930 17.59 15.95 | 2-VII—-40 asc. vari giorni |14.22 

||Trivignano i v° 53° E 45° 57° 1930 42.94 26.22 | 8-III-36 asc. varigiorni |19.20 
Gonars (Stradalta) F 0° 48" E 45° 54° .|930 22.71 22.04 ‘ 8-X-37 ast. vari giorni |18.75 
| Riso F 0° 48" E 45° 58° 1926 58.15 | 44.94 2-I11-36 asc. vari giorni |33.77 
(Cuecana = - e locare o |45°s6- [isso {3692 | 2861 |. 211136 | 1982 | 29x49 [2323 
Mortegliano F 0° 43' E 45° 57° 1930 37.04 30,68 2-I11-36 22.73 | 14-VIIL49 | 26.00 
Carpeneto F 0° 43° E 46° 00° 11925 66.99 So, 2.I1I-36 | 41,68 23.X1.49 47,54 
Talmassons Fr |0° 3* E 45° 56 1925 27.56 26.16 28-11-36 23.25 14-V.44 24,89 
Flambro (Stradalta) F 0° 39 E 45° 57° 1930 | 31.55 31.51 28-11-36 | as0. vari giorni | 28.86 


| 


| Basagliapenta F- | 0°37' E 46° 00° 1925 | 6540 4T.29 2-1II-36 asc, vari giorni | 39.77 
La Santissima (Bertiolo - 5 ì . 

Stradalta ) ? F 0° 36° E 45° 37° 1930 | 35.68 34.34 29.XII.33 29.14 23.IV.44 | 3151 
Rivolto F 0° 34° E 45° 57° 1925 | 39.23 | 36.67 5-I11-36 31.40 B-V.44 34.26 
Codroipo Fr | 0° 3 E 45° 58° 1930 | 40.12 39.03 14-I1-51 35.09 T-V-33 37.32 


Gorizzo Fr |0°30° E 45° 56" [1930 | 3423 | 3285 16-XII-34 | 30.36 | 26-X-49 | 3196 
San Vidotto F |0° 29° E 45° 56 [1930 | 36.55 35.79 | 17.II Sl asc. | varigiorni | 34.60 


PIANURA 

| FRA TAGLIAMENTO 

i .E PIAVE 

Morsano al Tagliamento  |F | 0 2° E 45° Sr 1934 | 17.58 14.88 23-1-36 10.80 17-1-35 13.43 - 

I Posso Dipiato e |o-2eE | 4559 |1938] sto | 53077] 201151 mic: | ‘varigiomni | 489 
Valvasone Delizia F | 0° 56 E 45° 58" |1938 | 4763 47.03 8-11-51 asc. | varigiorni f 4347 
Villa Sant'Osvaldo F | 0° 26 E 45° 6l' | 1938 |. 63.98 | 6144 17-VI-41 asc. | varigiorni | 53.75 
Saletto. (1) F | 0°25° E 45° 6l' | 1938 | 68.13 | 639% 2-VII-41 asc. | varigiorni | 54.81 
Valvasone (2) F | p° 24' E 45° 60° | 1938 | 61.93 5563 |  17-VIA] as. | varigiorni | 51.31 
Savorgnano Fr |- 0° 24° E 45° 54° © | 1947 | 2410 | 22.86 14-X-52 22.34 16-X-49 | 22.51 

| San Vito al Tagliamento F | 0° 24' E 45° 55" "| 1931 33.24 31.74 5-Il-5ì asc. vari giorni | 28.45 
Carate F | o°2x E as° st | 1934] 4107 | 3989 5-XI-53 asc. | varigiornif 39,08 
Sbroiavacca F 0° 21° E 45° 53° 1934 19.71 18.71 14-VIII-37 16.82 20-XII-35 | 17.57 
Cinto Caomaggiore e | ocs0k | 45049 | 1934] 1213] 109] 26-11-47 2.53] 23-vim.so) 9.50 
Villotta di Chions F | 0° 18' E 45° 25 | 1931 | 1627 | 15.33 29-11-36 11.81 2-X-44 | 1365| 
Azzano Decimo È F | a° 16 E 45° 53° | 1934] 1461 | 1370 26-II1-47 10.81 29-VII-50 | 12.01 
Pravisdomini F | 0°15' E 415° 49 | 1931] 1133 | 10.23 29.VI.-40 6,93 17-X-31 9.15 
Torre F| oo E 45° 5 | 1958] 3063 | 2943 29.VI-41 ase.| varigiornif 28.15 
Comina i F 0° 12° E 45° 59" 1938 54,05 40.93 8-VII-4l asc. vari giorni | 36.84 
Corva 1 r| ore 4as° s5' | 1934] 1965 | 1865 8-XI-41 13.59 14-XI46 | 16.50 | 
Pasiano F| on'E 45° sv | 1944] 1424 | 1238) 8-IL51 GA4| = 16IX-43 | 909 
Prata di Fordenone F 


o° 9 E | 45° 54° 1934 15.08 14.66 14-II-51 asc. |- varigiornifj, 12.00 


(1) Cessa di funzionare il 30 giugno. (2) Riprende il funzionamento il- 1° luglio. 
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Tabella I. — Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche. IM Anno 1953 


È v x n ; a 
sm na | G 
BACINO si COORDINATE REBBRAMICE {2 E QUOTA. SUL MEDIO MARE i 
: LLÒ i —u/1eee” ” ”" 12 
E i, z cho È del livello massimo del livello minimo Co :| 
L î È " : x "i 
STAZIONE Pig NERI | Latipadino E” osservato osservato 26 
"© | {M.te Mario) Hi a 7 
c | = 


(segue) PIANURA FRA 
TAGLIAMENTO E PIAVE 


Motta di Livenza F [o sE 45° 47° [1934 7.18 6.04 14-XI-51. 1.53 8.X.52 405 
Vigonovo F oo E 45° 59 1938 46.6 43.05 17-ITI-51 asc, vari giorni |40,55 
.|{Portobuffolè F |oo sE 45° sl [1934 | 1064 938 | 20-XI-41 3.39 29-11-49 5,95 
Brugnera ko |oo sE |45° 56 [1934 |1823 | 1648 | 2954 | 1067 | 23-VII-S1 [1215 
Fratta di Oderzo F 0° 4 E 45° 47° 1934 10.55 C+ 0 17-XII-52 5.53 ‘26.VIII-50 | 7.55 
Oderzo F_|j0° 2'E 45° 47" {1924 | 12.25 11.01' | 17.XI-41 - 894 23-X.50 9,82 
Rustignè F 0° 2 E 45° 45° {1926 10.86 969 5-IT-A1 6.70 | - BX44 8,32 
Ponte di Piave F |0o° rE 45° 43° [1924 {11.49 10.47 23-V.47 , 5.91 20.IX-44 | TB5 
{Fontanelle FO |oo vw |4stso0 *[1934 |1946 | 1931 | 26x1-49 1642 | 29-VII-35 [17.84 
{| Negrisia Fr |1UW 45° 44° |1924 | 1205 n92 | - 20-II-41 9.60. | 11x49 |1035 
| Ormelle F_[o2W 45° 47° 1924 | 18.62 17.31 23.V47T 15.76 14-VIII-52 | 16.08 
Roncadelle Fr |0°.,2 W 45° 45 1924 18,59 17.96 20.IX.30 15.93 29.IX-39 16.84 
Bavet 3 F |o ww |ass4 934 |4137 4086 | 29-vI47 38.36 5:X.39  |3966 
San Polo di Fiave i 
(Cà Vittoria) F_|oc4 ww" |assag . fissa |2904 | 2003 23-V-4T asc. | varigiorni |2547 
San Fior (Cà Paoletti) Fr |0 5 W 45° 55° 950 |4881 47.10 13-I1-51 43.45 11-XI.50  |4549 
Cimadolmo Fr |o° 5 W 45° 47° |1924 | 30.38 29,05 26-X.53 22,68 5.VI-44 |27.67 
Tezzo di Piave F |o ew 45° 49° [1924 | 3925 35.75 26-1-36 as. | varigiorni |31.76 
Mareno di Piave F | oe W 45°.5l' 1934 36.15(1) | 35.36 29.I.36 asc. vari giorni |3244 
PIANURA . 
FRÀ PIAVE E BRENTA 
[Cavallino (Cà Ballarin} (2) |F 0° 4 E 45° 28° 1942 214 1.09 26-1-45 asc. .| varigiorni 0.27 
Cavallino (Ca Pasquali) Fr |o° "E 45° 28° [1946 | 1.73 1.03 28-XI-49  |-018 23-1X-52 0.40 
San Biagio di Callalta F- |o° 3 W 45° 4 |a | ma 10,47 2.151 "| 646 | 29-VI[49 | 912 
Pero {Fr [0° 6 Wu |45° 52° 1925 | 18.55 16.56 8-II-51 asc. vari giorni |15.77 
Venezia (Lido) Fr |0SW 45° 25° |1950° { 6.37 1.32 17.III-51 0.66 26-X-50 0.92 
Nacaicdà F 0° 8 W 45° 45° 1924 30,02 29.04 | 29.V.34 aso. vari giorni 26.99 
Saltore Fe |P 45° 44° [1924 | 30.23 27.56 20-1X-37 22.58 2-1V44  |25,59 
Lovadina F 0° 10° W 45° 46° 1924 46.27 35.03 29.1X.37 asc. vari giorni |31.31 
Lancenigo + «forno wo [ast 4x  |1925' [2590 | 2491 14-IV-40 asc. | varigiorni [2247 
Spresiano F oou' W 45° 47° 1924 54.83 38.77 26.II.51 di asc. vasi giorni 33.54 
Preganziol F_[|oww 45° 36" 1943 | 11.65 10.35 5-V.50 ast. | varigiorni | 913 
Mogliano Veneto F_|OTW 45° 34° [1934 8.47 712 2.VIII-37 asc. | varigiorni | 527 
Chirignago (Via Catene) |F |0° 15° W 45° 28° luogo [1257 11.47 2-V.41 9,40. 17-VIII-43 |10.01 
Paderno F |o°15 w 45° 49° |1934 | 3505 21:23 | 289-151 ase. | varigiorni |24.74 


(1) Fino al 1° settembre la quota era m 36.65, (2) Cessa di funzionare nel mese di agosto. 
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Tabella I. — Elenco 


BACINO 
E 
STAZIONE 


—-—@l——rrrror—Frreo e -—-——=‘!"—-— ge = 
= ——«cs«sotomee——- _ ——_ -—_——'-_— rmpq:rm nt 1‘©*_ TT - - 'TF— 


Ì Via Boschi (Camisano) 


| Casa Bastianello Giovanni , 


(segue) PIANURA FRA 
PIAVE E BRENTA 


Castagnole 


Musano (Ca' Rossa) 


| Scorzè 


Istrana 

Vedelago 

Barcon {Fanzolo) 

Castelfranco Veneto 

Castello di Godego 

Villarappa 

Villa del Conte 

San Martino di Lupari 

Abbazia Pisani 

Marsango 

Sant'Anna Morosina 
(Segheria) 

Campo San Martino 

Paviola 3 

San Giorgio in Bosco 

Bolzonella 

Cittadella | 

Rosà (Borgo Tocchi) 

Sroppari 


Cartigliano 


PIANURA 


FRA BRENTA E ADIGE 


Piauzola sul Brenta 


Casa Magro Pasquale 
Casa Faggin Fortunato 


Casa Noventa Pietro 


Casa 
Casa Mingardo Angelo 
Casa Varotto Aldo 
Grantorto 


Grossa 


brocca] n i i i i moi 


Varotto Guglielmo 


" 


Tipo 


ECRCRMESE:IE: 


Moon osiomom 


"E 


mi 9 sq mn 


L') 
d 
© 
"e 
5 
= 
[| 
i 
Ci! 
ina 


e caratteristiche delle stazioni freatimetriche. 


COORDINATE GEDGRAFICHE 


Longitudine | Latitudine 


0° 16° W 
0° 20° W 
0° 21° W 
0° 21' W 
0° 26 W 
0° 28° Wo 
0° 32° W 
0° 34° W 
0° 35° W 
0° 36" W 
0° 36° W 
0° 36° W 
0° 37° W 


0° 37 W 
0° 38 W 
0° 39° W 
0° 30° W 
0° 39° W 
0° 39° W 
0° 42° W 
0° 44 W 
0° 46° W 


0° 4l' W 
0° 42° W 
0° 35° W 
0° 36° W 
0° 36 W 
0° 36 W 
0° 36° W 
0° 35° W 
0° 35° W 
0° 43° W 
0° 44° W 


45° 4l' 
45° 43° 
45° 34 
45° 4l' 


-| 45° dl' 


45° 43° 
45° 40° 
45° 42° 
45° 33° 
45° 35° 
4S° 39° 
45° 37° 
45° 33° 


45° 36° 
45° 33' 
4G° 34°" 
45° 36° 
45° 37° 
45° 39" 
45° 44° 
45° 41° 
45° 43° 


45° 32° 
45° 32° 


| 45° 23° 


45° 23° 
4S° 23° 
45° 23° 
45° 29° 
45° 23" 
45° 23" 
45° 36° 
45° 33° 


QUOTA SUL. MEDIO MARE 


del livello minimo 
nDaservato 


del livello massimo 


osservato 


Anno dell'inizio 
della 


1934 
1934 


1940 


1934 
1927 
1934 
1927 
1927 
1935 
1932 
1934 
1935 
1934 


1935 
1934 
1934 
1934 
1934 
1926 
1932 
1926 
1926 


1934 
1934 
1933 


19230 


1933 
1933 
1933 


| 1933 


1933 
1934 
1932 


28.39 
27.97 
11.94 
12.05 
11.07 
11.15 


11.13 
11.66 


12.32 
37.26 
30.72 


— l6é — 


21.78 
31.46 
12.82. 
26.42 
33.29 
37.50 
88.06 


42.91 


22.62 
2743 
39,62 
35,28 
24.30 


30.53 
25.19 
28.14 
29,98 


36.16 
44.66 - 


56.94 
57.39 
75.99 


26.49 


26.79 
1107 


11.27 
10.27 
10.05 


10.51 
10.89 


11.39 
35.01 
29,95 


5-III-36 
11-11-51 
26-I1I-47 
23-II-51 

2-11-36 
14-IT.36 
26-IV.36 
14-III-36 
26-X-53 

5-II1-42 
14-II1-36 
23.X-35 


29-XII.35 


2-Il-51 
17-II-41 
17-11-41 
26.X1.49 
23-1-36 
14-I11-36 

2-1.36 
29.VII.37 

8-X.37 


23-1-36 
26-I1I.47 
14-XI.51 
14.XI.51 
11-XI-S1 
29-IV.4] 


° 17-VI40 + 


26-X.51 

20-11.51 
B-1V-40 

26-IX.43 


23.44 
24,49 
6.04 
4.25 


6.13 


vari giorni 


vari giorni , 


vari mesi 
vari mesi 


20-VA4 


‘ 17-V-38 


23-VA44 
S-VI-44 
29.VIII-36 
5-IV-48 
vari giorni 
vari giorni 


23-1X.43 


vari giorni 
5-IV-35 
26-1X.-43 


2.IX-44 


23-V.44 
visi giorni 
vari giorni 

14-IV-44 

25-11-44 


23.IX-46 
2-VIII-45 

26-VII-43 
2-VIII-33 

26-VIII-33 
B-IX-33 
2.IX-33 


29.VII42 | 


29-VII.42 
29.1.42 
23.IV.49 


Ann 


Medin dell'anno 
normale 


24.79 
| 25.77 
2.86 
8.57 


T.9T 
8.01 


849 


9.22 
943 
34,03 
29.17 


o 1953 


BACINO. 
E 
STAZIONE 


(segue) PIANURA 


FRA BRENTA E ADIGE 


| Camazzole 
Gazzo 
Calonega 
Rampazzo 
Pozzoleone 
Colombara 
Grantortino 
Schiavon 
Bressanvido 
Quinto Vicentino 
Bolzano Vicentino 
Sandrigo È 
l Monticello Conte Otto 
i Dueville - 
Rota di Caldiero 
Vago 
Madonna di Campagna 
Sociali 


Spezzapietra 


PIANURA 
IN DESTRA ADIGE 


Raldon 
San Fermo 
Torcolo di Tomba 


Dossobuono 


Povegliano 


Tipo 


© 
fa 
e 
bi 
2 
Li 
| 
— 
ici 
© 


COORDINATE GEOGRAFICHE - 


Lanjitudinia Latitudine 
(M.te Mario) 


0° 45' W 
0° 46 W 
0° 46° W 
0° 46° W 
0° 47° W 
0° 47° W 
0° 47 W 
0° 47° W 
0° da' W 
0° 48° W 
0° 49° W 
0° st W 
0° 54' W 
0° 55° W 
1° 13° W 
1° 19 W 
1° 24' W 
1° 26 W 
1° 24° W 


1° 24' W 


1° 260 W 


1° 26 W 
1° 3?" W 
1° 34' W 


45° 39 
45° 35° 
45° 36 
45° 32° 
45° 39 
45° 34° 
45° 33° 
45° 42° 
45° 39° 
45° 34 
45° 37° 
45° 40° 
45° 36° 
45° 38° 
45° 25" 
45° 25° 
45° 26" 
45° 25° 
45° 24° 


45° 11 
45° 22' 
45° 25° 
45° 23° 
45° 21' 


* 


delle 
osservazioni 


Anno dell'inizio 


1932 
1935 
1935 
1934 
1926 
1934 
1932 
1926 
1926 
1935 
1932 
1927 
1927 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 


1926 
1926 
1926 
1926 
1926 


riferim, 
m 


‘36.96 


43.49 
52.67 
65.43 
4721 


QUOTA SUL MEDIO MARE 


dat Hoallò simslimò 


35.44 
40.37 
50.71 
54,02 
42,87 


23-X [49 


17.VIII-36 


8-VIII-47 


5.11.51 
29.X.43 
20.X-52 
17-11-41 
23.136 
26-III.28 
29.1.37 
23.XII-38 
23.II.51 
20-X1I-4] 

2.XI-28 

5-IV-28 

2-IV-37 
23-IV-50 
27-VIII-34 
23-VI.43- 


17.IX.39 
29.VIII.34 
14-IX.51 
26-1X-36 
29.VITI-34 


del livello minimo 
oaservato 


aso, 
33.24 
38.03 
26,23 
51.97 
31,96 
29.25 


32.35 
37.49 
45,55 
46.30 


Anno 1953 


vari giorni 
20-IX-43 
14-VIIIT-43 
26-IV-45 

SIV.44 

26-IV-43 
23-X-45 

vari giorni 


B-IV44 


2-VIII45 


14-X.49 
vari giorni 
23-X-47 
29-VIII-43 
vari giorni 
B-IV.44 
8-IV-44 


26-VIII-38 


B-X.29 


26-V.44 
14-VA46 

23.1V.29 
29.IV-45 


vari giorni 


53.99 
34.13 
38.54 
26,68 
53.21 
32.13 
30.08 
67.07 
54.13 
35.15 
41.98 


| 61.34 


38.94 
55.66 
35.85 
40,89 
45,40 
39,84 
38.61 


33.87 
$B.71 
47.90 
49.20 
41.96 


: Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici. 


|, è” È 
3 «lalblalbelttli È 
BACINO e STAZIONE s E È E | "i &| € E È 
rn 1 fa = = 5 pal x - oh 5 2, 
ni m m m m mn mi ni m 
PIANURA FRA 
TORRE 
E TAGLIAMENTO | 
Comspelinge 15.30] 12,35 | 11.27 11.15 | 11.38| 11.92 | 12.05] 11.53] 11.85 | 1219) 12.48 
siii 29.00) 18.31 | 16.91 15,82 | 15.96] 16.83| 17.74 | 16.79) 16.84] 17,56] 10374 
Il Iuirinia 16.30] 14.66 | 14.11 13.50 | 13.59] 1402] 1440] 13.99] 14.07| 1436] 14.72 
Trivignano 42,00] 20.69 19.03 17,56 17.63 | 1B.48.| 19.63 18.64 | 18.53 19.34| 20.87 
Gonars (Stradalta) | 22.10] 19.07 | 19,02 18.64 | 18.38| 18,17 | 18.10 | 18.09) 18.02 | 17.91| 18,68 
Risano 57.10| 35.08 | 34.58 31.92 | 30.84| 30.34 | 31.09 | 31.46| 31.18| 31.31| 33.57 
Coscniii ‘  "{ 3610) 2414] 23.68 22,40 | 21.75] 21.77| 22.31) 22,31) 22.34] 2237) 23.47 
Mortegliano 37.00) 26.99 | 20.73 | 25,85 | 25.60] 25.80 | 26.01 25.79 | 25.47 | 25.97) 26,82 
Carpaneto ‘ GG10| 48.04 | 48.62 46.64 45.68) 45,29 | 45.46 46.15] 46.05 46.07) 4B4T 
Talmassons 27.00) 25.35 25,19 D4.58 24.33] 24,33 24.46 | 24.44 24,50 24,65] 25,36 
Flambro (Stradalta) | 31.00] 20.87 | 29.64 29.29 | 29,03) 2881] 28.79] 28.61] 28.53| 2016| 29,58 
Basagliapenta 64.50 41.97 | 40.87 38.46 | 37,78) 37.81] 38,28] 2840] 38.41] 3907] 4237 
La Santissima (Ber- : 
tiolo Stradalta) 35,10] 31,84 | 31.76 31,19 3101| 30,93 | 30,97 30.74| 30.57 
Rivolto 38.50] 34.72 | 34.74 -34,76 34.61| 34.69 Ri: 354.47| 34.18 2 
Codroipo 39.30] 38.06 | 37.55 36.67 | 36.67| 36,76| 37.10) 36.90] 36.92 
Corio 33,501 ‘32.14 | 31.98 | 31,75 | 31.83] 31,90) 32,01] 31.95] 31.94 
San Vidonto - © 36,05) 35,50 | 34.99 34.68 | 34.82] 34,98] 35,04| 35.00) 3514 
PIANURA FRA | 
TAGLIAMENTO 
E PIAVE 
Morsano | 3 
al Tagliamento 16.80] 14.07 
Pozzo Dipinto 56.20) 49,97 


42.92 | 42,31] 41.81) e1.71] 41,83] 4218 | 42.35) 42.45 
53.50 | 52:60 | aso. | asc. | ase. | 5242] 5227] 51.53) 


| Valvasone ‘Delizia | 46.90| 43.16 
Villa Sant'Osvaldo | 63.10 55.70 


10,20 8,89 8.45 9.33] 9.03 9,11 B48| "809 


14,04 | 13.86 | 13.92 | 13.98] 1411| 1408 | 13.98] 13.90 

48.16 | 47.25 | 46.73 | 46.98) 47.31] 47.68 |'4ns81| 47,55 
Saletto | 67.30] 59,54 | 56.61] S4,51| 53.02] 53.44/-5621|. >» A » 
Valvasone =— | él » | » | » « la] |asar] cm] » 
Savorgnano 23.60] 22.51 | 22.49 | 22,47| 2248] 22.51] 22.55] 22.55] 22,52) 22.54 
San Vito - 

al Tagliamento” 32.50] 30.86 | 30.78 | 30.69 | 30,67 | 30.72| 30,76] s0.87| 30.74] 30.70 

Casarsa | 40.40| 39.44| 39.26 | 39,06 | 34.86 | 33,99] 38.99 | 39,23 | 39.17| 39.07 
Sbroiavacca 18.50] 17,62 | 17,67 | 17.57 | 17,58| 17,59] 17.60] 17.53| 17.50] 17.52 
Cinto Caomaggiore | 11.40] 10.32] 10.24| 9.88] 961] 9.95/" 948) 9.57) 890] 84.38] 
Villotta di Chions | 15.60] 13.82 | 13.42 | 13.92 | 13,66 | 1401] 1410] 1340| 13.20] 13.16 
Azzano Decimo 13,90] 12,58 | 12,37 | 12.38 | 12.07| 1207] 12,07] 11.96] 11.79] 11.61 
Pravisdomini 10.60/ as1| 949] 9251 940] 947] 931) 930] 0.19] 930. 
Torre 20,00 | 28,57 | 29.39 | 28.17| 27.93 | 27.89) 27.84] 27.94| 26,08] 28,03 
Comina 53,20| 37.33 | 36.88 | 36,28] 3540| 35.22) 35.16| 35,46 | 36.00) 35,89 
| Comva 18.70] 17.93 | 17,95 | 17.34 | 1681| 16.99] 17,00] 17.67] 17.18] 17.33 
| Pasiano 13,30] 1117 7 | 
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Tab. II. — Valori medi menaili ed annui dei livelli freatici. Anno 1953 


È e sa È È È 
È ‘f n v sa e st e z È E es 
| g SS| £ | 4 | = = | S1s|ialialtds| È E 
'BACINO e STAZIONE] © £ S «“ A s 2 P EI s sz È È |ANNO| 
s|o È = < i 5 di < da (=) z A | 
mem. mi m m m m mi m | ma m mo” m mE | 
= ——_—r——— —=—_T_|_—_——r _—_—_—@—é 
(segue) e 
PIANURA FRA 
TAGLIAMENTO 
. E PIAVE 
Prata di Pordemone $ 14.30] 12,87 | 12.91 | 12,60| 12.39 | 12.41] 12.46| 12.76 | 12.61] 12.46 | 12.82] 12098) 12861 12,67 
Motta di Livenza 650] 4161 461| 466| 463] 451] 448) 357] 248) 343] 432] 482) 4s2| 421 
RE PESO 46.00] 41.27 | 40,76 | 40.22 39,75 | 39.59) 39.58] 39.74] so) 4011] 40,22] 41.16 | anti | 40,34 
Portobuffolè 990Ì 6.70] s.65| 532] 506] 540) s45| 602) 573) 578) 7.28) res) 694 co08 
Brugnera' 17.40] 18.64 | 13.46 | 18,11 | 13.14 | 13.19] 13.17 | 13.41 | 12.92| 12.83 | 13.14] 13.38| 1315 | 13.21 
Fatta di Clara 9.80] si7|] s.s1| 8.23] 817] gso6l 7.82] 781] 710] 687| 783] 833) 827] 7.98 
Giza 11.50] 10.05 | 9.93] 9.84] 10,02] 9.95] 9.98] 10.07| 9.97) 974] 10.02] 9.94| 9.95f 0995 
Ruitignò 10.10] .8.80| 8.75] 840) 8,37| 8.22] 810] 7.94) 7.66) 7.58) gsool 871) 8.60 ga. 
Ponte di Piave 10.70] 7.94] 761] 7,568] 739 735) 727) 727) 216) 693f 774) nau] 038) 7,55 
Fontanelle 19.45| 18.05 | 17,72 | 17.50] 17.98 | 17.70] 17.92| 18.15| 17.77] 18.02| 1841] 17.96 | 17.74] 17.90 
Negrisia 11.50] 10.52 | 10.33 | 10.23 | 10.14 | In.13|] 10,13| 10,32 | 10.22] 10.29| qo0.76| 10.65 | 10.58] 10,36] 
Ortelle 17.90 16.09 | 16.02 | 15.97 | 15.96 | 75.83] 15.93 | 15,94 | 16.00] 16.02] 18.21] 1612] 16.09] 16.01 
Roncadelle 18,00] 16,74 | 16,74 | 16.73 | 16.73 | 16.73] 16.72| 16,71| 16.70] 16.69] 16.69] 16,70| 16.70] 16.71 
Baver 41,10] 39,73 | 39.722 | 39.61) 39,60| 39.76| 39.92] 4005] 39.99] 40.02 | 3996] 39,89| 39.77] 39,83 
San Polo di Piave | i 
(Ca' Vittoria) 28.50| 26.97 | 26.12 | 25.18 | 2449 | 2437| 2463) 26.30| 27.16] 27.08| 27.12] 27.66] 27.42] 26.21 
San Fi | 
‘(Ca' Paoletti) 48,00 | 45.33 | 45.29 | 44.99 | 44,52 | 4443| ‘45,01 | 45.41 |- 45.86 ca 45.53 | 45.94 | 45.58 | 45,29 
Ciisaditia 29,80] 28,24 27.12 | 26.08) 25.06] 26,36) 27,66) 28,73] 28.68] 20.57] 20.67} 20768] 20.51] 27.72] 
Tezze di Piave . 38.50] 32.62 | 30,82| asce. | as. | asce. | ase. | 32.32] 33.30] 32.05 | 32.66| 34,47) 33,65] >» 
Mareno di Piave 36.151 33.51 | 31.99| 30.45] 29,39] 29.67] 30.43] 32.75] 33.83] 35.60] 3351] asdo| 3473] s2a2 
PIANURA FRA 1 | 
PIAVE E BRENTA 
Cavallino 
(Ca' Ballarin) 1.10 D.I6 0.34 0,15 0.26 0.27 0.26 asc. ® » » » » * 
Cavallino 
(Ca' Pasquali) 1.00) o.71| 0.66] 0.56] 061] 0.64] 0,53) 036] 031) 012] 0.21) 0,57|] ost] dar 
San Biagio 
di Callalta 10.90] 9,46] 937] 9,23) 915] 9.13] 901] 007] s.02) doo7) osa) ssa) os] oe7 
Pern 18.00] 15.88 | 15.80 | 15.78 | 15.75 | 15,72] 15.73] 15,82] 15.82] 15,81] 1595] 15.85] =» 5 
Venezia {Lido) 5.40 101] 0.92] 0,85 0.79] 0.85] 0.91] 0.89] 0.79) o.80| 0,78) 0.93 o.78f 0.86 
Maserada 29,20] 27.59 | 26.24| asc. | ase, asce. | 26.05 | 27,59] 27.89] 27.81) 27.90] 208.33] 2806] >» 
Saltore 29.70] 26.12 | 25.28 | 24471] 25386] 24,37] 24.99| 25,09| 26.45) 2637) 26,34] so.sa | 26.61] 25.63 
Lovaidina ‘45,40f 31,50 | 29,08 | 27.71 | anse, | asc. | 29.43] 3224| 32.88/ 3230] 3233] saga 3303] >» 
Lancenigo | | 25.00] 22.62 | 22.25| 21.87| 21.66 21.93] 2300] 22.55] 22,82) 22.00] 22.68] 2298] 2282] 2251 
Spresiano 54.00] 33.59 | 3221] asc. | asc. | 30.45] 31,00] 34.92| 35.69] 3480! 34,62] amm 36.51] >» 
Preganziol 11.00] +» » | 958| 967) Sal] 971] 983] 9.89] 987] 997] 983] 994l >» 
Mogliano Veneto 770) ss1| 536] 537] SAI] SI6| 5.26) .5090| sa7) sd1) 567) sar] 560]. 54 
Chirignago 
{Via Catene) . 12,90) 10,24} 10.13 | 10.07 | 10.12 | 10.05| 10.01] 9.95] 9,86) 994] 10,28) 10.12] 9,94] 10.06 
Paderno 34.20] 25.23 | 24.41]| 2370 | 22.99 | 2346| 24,09| 2465| 25.20] 25.21] 25.56] 26,30| 25.62] 2470 
Castagnole 28.90] 20.42 | 20,39 | 20,11 | 19.82] 19.74| 19,95] 20.21] 20.13] 20,20] 20.53] 2053] 20.25] 20.19 
Musano (Ca' Rossa) | 48.90] 27.06 | 26,56 | 26,01| asc. asc, | 25,97 | 2626] 26.55) 25.97] 26.67) e7.e1| 27.32 + 


Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici. 


Anno 1953 
E f- | E È w 
a 2} vai Pi | £ È- | 
| il #iililelb|t|a[ HSE] [col 
BACINO e srazione| & ° | £ | £ H E ® | g| è 2 | ® | 8 |anno 
Co a) Es = < s ò ha < È: È = =) 
mem, m m mi atolli A n m m mi mm mi mi m 
(segue) PIANURA | 
FRA ' PIAVE 
E BRENTA 
| Seorsè 13.20] 12,21 | 12.10 | 11.94] 11.84 | 11.49] 11.46 | 11.40] 71.27] 11.35 | 11.95] 11,69] 12.20 
| Istrana 36.00] 24.73 | 24.25) 23.81 | 23.45 | 23.50) 23.74 | 23.89] 24.28] 24,57] 24.40| 25.21 | 24.68 
Vedelago 44.70] 31.80 | 31.64 | 3130] 30.864] 30.71] s114| 3105] 3136| 31.65| 31.77 32.46 | 32,12 
Barcon (Fanzolo) 66,90] 3488 | 34.71 | 3413 | 33,41] 33.28] 33.69] 33.76] 3447] 3517) 3482| 00.11 | 35.57 
Castelfranco Ven. 41.00] 36.35 | 36.18 | 35.86| 3541] 35.15) 3537] 35.50] 35.65) 36.11| 36.30] 26.97] 3684 
Castello di' Godego | 5415| 40.11 | 40.00 | 39.67 |. 39.04 | 38.69| 20.14 | 39.32 | 39.26| 39.71] 39.79) 4102 | 40.95 
Visiva È 23.10) 21.58] 21.52| 2132-2115 | 2108] 21.07 | 2119) 21.26] 21.22] 21.53) 21,29] ties 
I Villa del Conte 27,70] 26.25 | 26.04 | 25.96 | 25,94 | 25.91] 25,87 | 25.77 | 25.76) 25.73 | 25.66| 26.07] 26,05 
San Martino i - x 
di Lupari 40.10} 38,53 | 38.46 | 38,27 | 38,02 | 37.97| 37.05 | 38.01) 38.13] 3831) 38.59) sn0&| 3836 
Abbazia Pisani 85.00] 34.02 | 34,2 | 33.03 | 33.08 | 33.71) 33.79 | 33.71 | 33.53] 33.69 | 24.13] 33,98] 33091 
i Marsango 24.60] 23.16 | 22.88) 22.04 | 22.08] 22.96] 22,50] 22.87] 22.58] 22.36] 23.03] 2322) 23.09 
| Sant'Anna Morosina 5 
| (Segheria) 30.25] 29.44 | 29.37 |. 29,31 | 29.34 | 29.40] 29.54. 29,61] 2935| 29.50| 20.61] 29,56] 29.51 
i Campo San Martino | 25,20] 21.72 | 21.25 | 20.88] 20.89] 2110) 20.81] 20,76 | 20.67] 20.58| 21.03] 21.65] 21,66 
Paviola 38,50] 26.31 | 25.71) 2548| 25,41 25.38] 2520) 25,55| 25.32) 25.27] 2605) sese| 26.61 
San Giorgio 1 
im Bosco 30.70] 29.42 | 29.32 | 29.26 | 20,23] 29,29) 29,30) 29,23] 29,22] 29.27] 20.48] 29.46 | 29,42 
Bolsonella 36,60 | 35.44 | 35.42 | 35.42 | 35,42 35,42 | 35,42 | 35,43 | 35.42] 35.43 | 35,59] 236.69 | 35.67 
Cittadella 149,00] 43,49 | 43,29 | 43.12 | 42.94 | 43.03] 43,13 | 43,18 43.36) 43.46 | 43,54) 44.03 43.76 
Rosà (Borgo i 7 
Tocchi) 102.85] 52.1 | 5237 | 52.13] 51.99] 52.07) 52.22) 52,43 | 52.85) 5318 | 53.39] 5412] sure 
va Silbppani 70,45] 55.30 | 5462| 5404| 5418 54.83] 5512] 5542] 55.86| 55.70) 55.83] sa7z] 55.94 
Cartigliano 85.10] 69.92 | 67.15 | 66,56 | 68.95] 70.18) 7146 73.02 72,57] 71.15 | 72.35) 78,69] 71.17 
PIANURA FRA 
BRENTA E ADIGE A 
Vicssala «nl Brenta 27.60] 24.96 | 2463 | 24.50] 24.53] 24.71] 24.54] 2455] 24.38] 2430| 24.96 26.468 | 25.25 
Via Boschi i | i ’ 
(Comi) 27.10) 26,10 | 25.98 | 25,85°| 25.91] 25.68] 25,84] 25.05] 25.64] 25.39] posal 25,98] 20.13 
Casa Magro | 
Pasquale 11.07[ 10,32 | ‘9.53 9.99 | 10.24 | 19,21] 10.16 | 10.25 | 10.20] 10,59 | 10,40] 10.54 | 10.50 
Casa Faggin | . 
Fortunato , 11.25| 10.89 9.95 | 10,00 | 10.60 | 10.61| 10,56 | 10.42 | 10.35] 10.69 | 10,73] 10.80 | 10,85 
Casa Noventa Pietro | 10.59 9.54 8.89 9.10 | 9,56 9.52 9.56 9.36 9,49 9.54! 9.50 s.TE 9.70 
Casa Bastianello ‘ | 
. Giovanni 10.18 9.11 |. 843 8,62 8.99 8,67 9.04 9,00 8.89 9.00 | 8.18 9,12 9.11 
Casa Varotto | ; % 
Guglielmo 10,15} 10,11 9,36 9,43 9.84 | 10.03] 10.07 9,95 9.92 9.98 | 10,10] 10.14 | 10.12 
Casa Mingardo i 
Angelo 11,14] 10.65 » 10.09 | 10.49 | 10.53] 10.61 | 10.57 | 10.63] 10.66 | 10.68] 10,72 | 10,74 
” Î d, Ò b, Î 
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Tab. II. -— Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici. ‘> Anno 1953 i 


is 
("i 
° È È E) 
È S f- DÌ # È E e È e ‘É ei 
Î . 5 E A “di So È = E] " È hi | 
BACINO e STAZIONE] £ s i A ela E; E E 5 è? |ANNO 
| || < = 5 Lo È 6 z à 
mem mi m "m m m m m mi m mm m 


(segue) PIANURA 
FRA BRENTA 
E ADIGE 


Casa Varotto Aldo 11.50} 11,29 


Grantorto 36.35] 34.05 
Grossa a 30.00] 29.14 
Camazzole 54,90] 53.77 
Gazzo 35.10] 34.04 
Calonega 39.00] 38.64 
| Rampazzo 27.95] 26.78 
{| Pozzoleone 54.70] 52.89 
| Colombara 32.50| 32,22 
| Grantortino 31.80 30,33 
Schiavon‘ 72.70] 67.80 
Bressanvido | 56.00] 54.23 
Quinto Vicentino 35,50] 35,55 
: {| Bolzano Vicentino 43.40] 41.96 
*|| Sandrigo 66.50] 61.21 
Monticello : 

Conte Otto | 40,70] 39.90 
Dueville | 50.20] 55,24 
Rota di Caldiero 39,50 | 36.16 
Vago 47.10 | 40.52 
Madonna 

di Campagna 57.30] 45.44 
Serenella 44.70] 40.05 
Spezzapietra 40.00] 38,55 

PIANURA IN 
DESTRA ADIGE 
Raldon 36.10| 33,99 
San Fermo | 4xs0| 37.59 
Torcolo di Tomba 56.40] 47.42 
Dossobuono 64.60 49.19 


Povegliano 46.50] 42,68 


Mpa Lai — < n JR LL ne 


Sezione E - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI 


Abbreviazioni e segni convenzionali 


Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta . ‘ . M 
Stazione per misura di portata con idrometrografo . A ’ ‘ . Mr 

Dato mancante . 3 i i . ” . ; x ’ Se 

Dato incerto. i ? wi vi ‘ . : su” ? 

Dato estrapolato S i î > i : i 3 é : +  (B 
Sponda sinistra . à : È . 4 A ; . ‘ . . Sp. s. î 
Sponda destra . ‘ é : i . a ; i A : . sp.d. 


Metri sul mare . ; " a . x ‘ è , , ; ms. m, 


Sono stampati in grassetto ed in corsivo rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi. 


(TERMINOLOGIA 


1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m°/s): volume di acqua che attraversa 
la sezione durante l’unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante. 

2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione (l/s. km°): rapporto 
ira la portata nell'unità di tempo {s) e l’area bacino imbrifero sotteso dalla sezione. 

3. — Portata media di una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso 
. rtlativo all'intervallo e la durata di questo. 

4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni. 

5. — Portata giornaliera in una sezione © per un determinato giorno: portata media nella 
sezione in quel giorno. i 

6. — Durata di una determinata portata Qin una sezione e relativamente ad un certo inter- 
vallo di tempo: nuniero di giorni di quell’intervallo nei quali si è verificata una portata non 
inferiore a 0. 

7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo; portata che 
non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà del- 
l'intervallo). ; 

8. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell’anno. 

9. — Deflusso in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m°): 
volume liquido che ha attraversato la sezione nell’intervallo.. 

10. — Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo 
(mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quello 
intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino, 


11, — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m'): volume 
liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno. 
12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo 


di tempo (m°/km®): rapporto tra il’ deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso 
dalla sezione. 


13. — Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: 
differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relative all'intervallo. 
14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: 


rapporto tra l’altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relative all'intervallo. 
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‘CONTENUTO DELLE TABELLE 


Le tabelle sono precedute dall’elenco 
delle stazioni di misura che hanno fun- 
zionato regolarmente durante l’anno e da 
una cartina del Compartimento con l'ubi- 
cazione delle stazioni stesse. 

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono 
riportati: à 


a) le caratteristiche della stazione e 
del bacino che alimenta il corso di acqua 
relativo con la indicazione delle altezze 
idrometriche e delle portate, massime e 
minime, rilevate nel periodo di osserva- 
zione; 

b) le portate medie giornaliere 
espresse in m*/s; 


c) gli elementi caratteristici, -men- 
sili ed annui, dell'anno e del precedente 
periodo di osservazione (le portate in 
m'/s, massime, minime e medie giorna- 
liere; i deflussi e gli afflussi in mm; i 
coefficienti di deflusso — rapporto tra i 
deflussi ed i corrispondenti afflussi); 


d) .le portate medie giornaliere 
corrispondenti a valori caratteristici delle 
durate espressi in giorni; 


e) la scala mumerica delle portate, 
cioè la traduzione analitica della rela- 
zione intercorrente tra le portate e le 
altezze idrometriche rilevate nella sezione 
di misura. i 


ELENCO DELLE STAZIONI 


1 — RIO DEL LAGO a Villabassa 
2-- STELLA a Casale Sacile 

3 — TAGLIAMENTO a Invillino 
4 — TAGLIAMENTO a Pioverno 
5 — PIAVE a Ponte Cordevole 

6 — PIAVE a Presenaio 

7 — PADOLA a Ponte Padola 

8 — PIAVE a Ponte della Lasta 
9 — ANSIEI a Auronzo 

10 — BOITE a Podestagno 

. 11 — BOITE a Vodo 

12 — CORDEVOLE a Caprile 

‘13 — MIS a Ponte Sant'Antonio 
14 — PIAVE a Segusino | 
15 — BRENTA a Levico 

16 — CEGGIO a Maso Costi 

17 — BRENTA a Ospedaletto 

18 — BRENTA a Barziza (Bassano) 


19 — ASTICO a Forni, Val d'Astico 
20 — POSINA a Stancari 

21 — BACCHIGLIONE a Montegaldella 
22 — ADIGE a Tel 

23 — PLAN a Bagni Plata 

24 — PASSIRIO a Moso 

25 — VALSURA a Santa Geltrade 

26 — ADIGE a Pònte d'Adige 

27 — ISARCO a Pra di Sopra 

28 — RIENZA a Monguelfo 


-— 29 — GADERA a Mantana . 
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30 — RIENZA a Vandoies 

31 — EGA a Ponte Nova — 

32 — TALVERA a Campolasta 

33 — VALDURNA a Campolasta 
34 — SPOREGGIO a Spormaggiore 
35 — ADIGE a Trento 

36 — ADIGE a Boara Pisani 


COROGRAFIA DELLE STAZIONI 


Ù { Stazi per avaro cà portole fcon irometrograt) 
dard, | . i Stazi per missoni stelle portale Cesa dotramelro } 
1 | 
ata gir Mi e 


sarta zi 


SEI 


# AR E 


AQDRIATICO 


è 


è 


I, — RIO LAGO A VILLABASSA (Mr) 3 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 29.4 km}; altitudine max 2398; sero idrometrico 754.00 m s.m.; di 
stanza dalla confluenza col Rio Bianco km 0.9 circa: inizio osservazioni ottobre 1951: inizio misure’ ottobre 1951. Altezza idrome- 
irica max m 0.62 (26 ott, 1952), minima m0.18 (21-22 mar, 1953). Portata max mi/sec » minima m/sec 0.48 (21-22 mar. 1953). 


Î n rt sr] 
| d Lal 


| PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m/s 


ll GIORNO | twennaio | Febbraio Marzo Aprile Maggio | Giugno Luglio Agosto |Mettembre | Ottobra |Novembre | Dicembre || 
1 1.24 1.11 0.75 0.81 1.01 1.29 1.78 1.18 1.16 1,16 2.60 1.27 
2 1.37 1.34 0,90 0.87 1.01 1.29 1.78 1.18 1.16 1.16 2.92 1.12 
3 1.37 1.21 0.90 0.74 1.13 1.00 1.63 1.61 1.16 1.16 3.08 100 
4 1.33 1.21 0.90 0.74 1.22 0.89 1.63 1.94 1.18 1.16 2.93 1.00 
5 1.51 1.21 0.82 . 0.74 1.56 0.890 1,48 _ 1.61 1.16 1.16 2.93 1.00 
6, 1.36 1.34 0.90 0.80 1.20 0.89 1.48 :1.61 1.16 1.01 2.93 1.13 
È 1.668 1.11 n.70 0.85 1.35 0.89 1.48 1.61 | 1.16 1.01 2.93 1.44 || 
1 1.51 1.21 0.70 0.85 1.19 0,89 1.48 1.46 1.01 1.01 2.93 1.29 
9 1.51 1.00 0.64 0,93 1.33 1.49 1.48 - 1.46 . 1.01 1.01 2.93 1.29 
10 1.51 1.00 0.80 0.93 1.33 1.49 1.48 1.46 1.01 1.01 2.93 1.01 
11 1.23 1.00 0,67 0.83 1.47 1.65 1.48 1.46 1.16 0.86 , 2.63 0.92 
12 1,36 0.92 0.67 0.83 1.47 1.65 1.48 146 1.16 1.16 2.63 1.02 
13 1.51 0.92 0.61 0.90 1.63 1.51 1.48 - 1.46 1.16 -1.01 2.63 0.92 
14 1.36 0.77 0.61 1.07 1.50 1.51 - 148 1.31 1.16 0.86 2.48 1.15 | 
15 1.36 0,77 0.70 1.07 1.50 1.68 1.48 1.16 1.16 0.73. 2.32 1.31 
16 1.36 1.10 0,58 1.29 1.50 1.68 1.48 1.16 1.16 0.86 2.95 1.46 
17 1.12 1.190 ‘0.58 1.18 1.50 1.68 1.48 1.I6 1.16 0.86 2.65 1.31 
18 1.12 0.99 0.54 0.89 1.50 1.85 1.48 1.16 1.16 0.86 2.65 1.31 
19 1.35 1.10 0.50 0.80 1.37 1.85 1.48 1.16 1.01 1.01 2.533 | 1.0 
20 1.22 0.99 0.52 1.05 1.23 1.72 1.48 lb 1.16 1.16 2.65 1.04 
21 1.22 0.83 0.48 0.80 1.23 1.72 1.48 II6 1.16 1.16 2.18 "1,48 
1.22 0.76 0.48 0.87 1.23 1.72 148 1.94 1.16 1.16 2.18 1.48 
23 1.22 0.91 0.65 0.79 1.39 1.72 1.33 _ 161 1.16 1.16 2.18 1.48 
24 1.12 « 0.82 o.T70 0.87 1.24 1.72 1.33 1.16 1.16 1.31 2.01 1.19 
25 1.12 0.98 0.70 0.72 1.24 1.89 1.18 1.16 1.16 1.31 141 1,06 
26 1.35 0.91 - 0.70 0.66 1.11 1.89 1.38 1.16 1,16 2.59 1.4] 1.06 
27 1.22 0.98 0.70 1.03 1.11 1.76 1.38 1.16 1.16 2,27 1.4I 1.06 
28 1.22 0.83 0.63 1.35 1.42 1.76 1.18 1.16 1.16 2.11 1.4I 1.20 
29 1.22 0.75 1.25 1.13 1.76 1.18 1.16 1.16 2,27 1.41 1.20 
50 1.22 0.63 1.14 1.13 1.62 1.33 1.16 1.16 2.91 1.41 1.20 
sl 1.11 0.81 1.29 1.33 1.16 2.60. 1.20 
x ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 
ANNO |Geonaio|Febbraio] Marzo | Aprile | Maggie | Giugno | Luglio Ottobre | Novem. | Dicemt 
Q max (m/s) 3.08 | 1.66 | 1.34 | 0.90°| 129 | 1630 189| 178] 1% | 116| 291 | 3.08 | 1.48 
1Q media (m3/s) . 1.30 1.31 |, 1.02 | 0.68 0.92 1.30 1.51 la. | 1.35 1.14 132 2.40 1.18 
Q minima (m?/s) 0.48 1.11 RL] 0.48 | 0.66 1.01 0.89 1.18 1.16 1.01 0.73 1.41 0.92 
!Q media (1/s km?) 44.2 | 446 "1344 |231 |313 | 442 | 514 | 490 | 459 |388 |449o |s16 |401 
| Deflusso (mm) . . | 1394  |119 83 62 82 119 {133  |131 |123 [101 piso |212 [or 
Affl. meteorico (mm) 1250. 17 60 li) 46 94 119 175° |MI 153 |m8 26 4l 


Coeffic, di deflusso . | 1.12 7.00 1.38 | © 0.56 1.27 | 1.12 0.75.] 0.61 0.66 0.55 8.15 2.61 


DURATA DELLE PORTATE 


Il. — STELLA A CASALE SACILE {M}) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio risorgive; zero idrometrico 6.05 m s.m.- distanza dalla foce 20 km 
circa inizio osservazioni maggio 1924; inizio misure aprile 1925. Altezza idrometrica max m 2.20 (13 ott. 1933), minima m 0.49 (5 mag. 1944). 
Portata max m}/sec, è, minima m'/sec. 18.0 (vari sett. 1949). ° 


PORTATE MEDLE GIORNALIERE in mì/s 


| 

i 539 37.2 10.7 27.5 27.5 *25.3 RR 22.] 25.5 26.0 49.8 30.2 
2 49,4 36.6 30.7 27.5 26.3 25.6 40.2 22.1 25.5 26.0 47.0 39,2 
3 45.5 35,5 30.2 uit 25.6 26.3 33.7 29.9 25.0) 26.0 58,7 38.6 
4 43,3 36.1 30,2 27.5 25.6 26.3 30.7 28,2 25.0 26.0 56.5 30,2 
5 422 35.5 30.2 27.1 26.0 25.6 34.6 5.0 24.6 27.6 49,2 38.6 
6 42.2 35.0 30.7 27.5 26.0 25.6 35.2 24.1 24.1 27.6 47.0 30.8 
1 46.1 34.4 30.2 27.1 26.8 25.6 32.4 24.6 23.7 26.5 45.9 40.8 
8 43.3 33,9 29,7 - 27.1 26.0 20.7 29.7 24.6 23.7 26.5 44.2 41.5 
9 41.6 34.4 28.8 26.7 26.0 25.6 29.7 24.1 23.4 26.5 43,1 39.8 
10 41.1 35.5 29.2 29.7 26.0 27.9 31.3 25.0 23.3 26.5 43.1 38.1 
11 40,5 53.0 28.8 30,7 25.6 28.8 48.8 23.3 38.7 26.5 43.1 37.0 
12 40,0 38.5 28.8 27.5 25.6 28.3 40.4 23.3 29.9 26.5 43.1 36.4 
13 40.0 36.3 28.3 27.5 25.6 35.3 31.5 23.7 26,5 26,5 42,5 36,4 
14 39.4 35.7 28,3 27.1 25.6 38.5 30.4 23.3 25.5 29.3 42,5 34,7 
15 33.8 34.6 279 29.7 25.6 30,2 29.9 23.3 24.6 41.5 43.1 35.3 
16 38.8 34.1 27.9 29.7 25.3 28.3 36.0 23.7 24.fi 44.3 42,0 35.3 
17 38.8 33.5 28.3 27.9 24.6 27.5 29,9 25.0 25.5 49.4 42.0 35.3 
18 38.8 33,5 28.3 26.7 24.6 30.2 26.5 24.1 25.0 34.9 41.4 34.2 
19 38.3 33.0 28.3 - 26.0 24.6 37.4 29.3 23.7 26.5 31.5 41,4 34.2 
20 38,3 33.0 28,3 25.6 25.0 30,2 29,9 23.3 27.6 30.4 41.4 44,2 
21 37.7 33.0 27.9 * 25.0 25,3 27.9 27.1 23.7 33.7 32.1 40.8 64.1 
22 37.7 33.0 27.9 24.4 26.0 20.7 26,0 28.8 27.1 30.4 41.4 49.1 
23 $7.1 32.4 27.5 24,4 26.0 28.8 25.5 28,2 25.0 31.0 41.4 42.9 
24 37.1 31.8 27.5 24.4 25,3 28.8 24.1 26.0 24.6 32.6 40.3 41.3 
25 37.2 31.3 -27.5 24.6 25.0 30.2 23.3 25.0 25.5 38.7 30.8 30.6 
26 37.2 31.3 28.3 26.0 24.6 33.0 23.3 24.6 29,9 852 30,2 38.5 
27 37.2 30.7 27.5: 30.2 24.1 29.7 22.1 32.6 27.1 62.5 39.2 37.4 
28 37.2 30.7 27.5 40.7 26.7 29,2 22.1 28,2 26.0 64,1 39.8 37.9 
20 36.6 27.1 38.5 26.3 28.8 21.4 26.0 25.5 59,3 39.8 37.9 
30 31.2 27.5 35.7 25.3 28.8 21.8 25.5 26.0) 57.0 39.2 37.9 
31 87.2 27.9 25,3 22.1 | 25.5 55,3 37.9 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 
AWNO Gernalo | Febbraic| Marzo Aprile | Muggio | Giugno | Luglio | Agostu | Setrem. | Ottobre | Novem. | Dicemb 


Q max (m/s) —. 2 53.9 | 53.0 | s0.7 | 40.7 | 27.5 | sa.5 |488 |sz6 |387 |6s2 {587 |641 | 


Q media (m/s) . i 40.4 = 34.8 28.6 28,2 20.6 29.1 29.6 25.2 26,3 36.6 |43.6 39.4 


|Q minima (m/s) . |. 2 36.6 | 30.7 | 27.1 | 244 | 241 | 25.3 | 214 |221 |233 |260 |302 |342 


Q max (m/s) . 79.5 68.5 | 725 | 650 | 67,5 | 64. 645 | 660 | 650 | 690 | 755] 740 | 79.5 
Q media (m?/s) . 34.1 34.8 | 341 | 33.5 | 339 35.5 | 335 | 317 | 221 | 328 | 3604 | 362 
|Q minima (mi/s) . ‘180 | 206 | 19.5 | 188 | 188 18.7 | 18.2 | 182 | 180 | 184 | 20.5 | 220 


idramaetrica 
m 


0.65 


p.70 
0.75 
0.80 
0.85 


INI. — TAGLIAMENTO A INVILLINO (Mr) (1) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 709 km? (parte permeabile 68%); altitudine max 2781 m s.m., media 
1270 m s.m.; zero idrometrico 355 m s.m.; distanza dalla foce 130 km circa. inizio osservazioni anno 1932; inizio misure anno 
1921. Altezza idrometrica max m 2.84 (5 ott. 1935), minima m 0.06 (17 gen. 1937). Portata mat mì/sc »; minima m/sec, 4.7 
(vari mar, 1943). 


| ssa 
1 11.0 11.9 12.5 15.6 190 11.2 ‘301 33.7 30.1 36.4 90.0 19.5 | 
2 10.8 12.2 12.2 15.5 18.3 12.1 31.9 35.5 28.4 - RF. 81.8 19,5 
3 10.8 12.5 21. 15.1 17.7 13.1 31.0 66.6 -| 27.6 32.8 |. 884 18,7 
4 10.7 12.5 12.1 15.5 17.2 12.6 31.0 72.6 21.6 32.8 714.0 | 18.7 
5 10.5 12.8 12.4 15.3 16.5 12.4 - 30.1 53.4 26.7 52.8 64.0 20.2 
6 10.2 12.8. | 12.3 15.6 | 16,2 12.4 31.9 46.2 26.7 32.8 56.0 21.0. 
T 10.2 12.8 12.3 159 | 16.2 12.4 29.3 41.8 25.0 31.0 53.4 18.0 
9 10.0 11.5 12.2 15.9. 16.2 12.2 27.6 40.0 26.71 | SL0 46.2 18.0 | 
9 10.0 12.4 12.2 15.6 15.3 86.1 27.6 |" 40.0 26.7 30.1 44.0 18.0 
10 10.0 13.2 12.9 15.6 . 15.3 40.3 29.3 36.4 27.6 30.I 41.8 18.0 
11 10,0 13.2 13.3 16.5 14.6 36.1 è 41.8 38.2 30.1 30.1 39.1 16.5 
12 _10.0 13.2 14.1 16.1 14.8 35.1 37.3 37.3 27.6 30.1 37.3 15.7 
13 9.84 13.2 14.1 16.1 14.4 34.7 34.6 37.3 27.6 31.0 35.5 16,5 
14 10.0 13.1 14.4 16.4 13.9 35.1 33.7 35.5 25.9 32.8 82.8 |* 15.0 
15 10.0 12.6 13.6 16.6 13.6 35.1 31.9 34.6 25,9 13.5 32.8 15.0 
16 10.8 13.1 18.6 17.6 12.9 35.6 31.9 34.6 25,9 215 31.0 14.3 
17 11.0 13.6 14.8 18.0" 12.9 35.3 30.1 33.7 25.9 154 30.1 18.0 
18 10.7 13.8 14.8 17.7 13.1 35.8 284 32.8 25.0 39,] 30.1 ‘15.8 
19 10,7 13.8 14.8 16.6 13.2 16.0. 31.0 - 32.8 27.6 41.8 29,3 16.6 
20 10.9 13.8 14.8 16,2 13.3 35.6 33.7 31.9 38.2 40.0 29.3 15.1 
.2 | 10.6 13.8 15.2. .| 177 13.3 35.1 30.1 31.9 38.2 37.3 29,3 32.0 
pu 10,8 13.6 14.9 17.1 12.7 35.8 29.3 38.2 36.4 34.6 20.3 25.1 
23 11.5 14.1 14.8 16.8 12.7 36.1 284 | 355 34.6 32.8 29.3 21.9 
24 11.1 14,3 15.0 ‘16,3 12.3 35.6 27.6 32.8 32.8 38.2 94 18.1 
25 10.9 14.2 15.6 15,5 12.0 38.9 26.7 32.8 34.6 185 26.7 15.2 | 
26 10.6 12.7 15.6 15.2 11.6 44.9 26.7 31.9 57.3 172 25.9 13.9 
i -27 11.0 12.6 .| 15.5 16.4 . 11.6 33.7 25.9 35.5 44.0 264 24.2 12.6 
Î "e 11.2 12.3 16.0 25.2 12.1 34.6 27.6 34.6 . 40,0 169 22.6 12.6 
| 29 119 15.6 25.5 11.7 29.3 26.7 33.7 39.1 102 21.8 11.9 
30 12,2 15.6 | 21,6 11.4 30.1 30.1 31.9 36.4 127 21.0 11.9 
3, 12.2 15.4 11,9 , 39.1 Î BLA” | » 102 13.2 


Q max (9/9) 
| Q media (m*/s) . . 
Q minima (m'/s) . 


- {| AFA. meteorico (mm) 


57.0 | 155 | 130 98.5 | 46,9 
12.4 21.6 31.7 27.6 19,3 
4.7 ‘5,9 4A.T 38.9 9.0 
A ; 17.5 30,5) -87 8.6 | 27.2 
Deflusso - n) > | -4T 79 120 101 73 
Aff. meteorico (mm 6 db 86 | 190 185 188 
Coeffic, di deflusso , ; È 0.45] 0,49) 86.1 0.63 0.55) 0,39 


SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


(1) - Nelle portate è compresa «quella della Roggia di Invillino, calcolata in m?/s 1.00. Il contributo non viene calcolato a causa delle 
operazioni di invaso e svaso del serbatoio sul Lumiei in funzione dal 1948. 
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IV. — TAGLIAMENTO A PIOVERNO {M) : 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1880km? (parte permeabile 59.4%): altitudine max 2781 m s.m., media 
1164 m s.m.;: zero idrometrico 227,29 m s.m.; distanza dalla foce 109 km circa; inizio osservazioni anno 1926;inizio misure anno 1928. 
Altezza idrometrica max m 4.26 (17 nov, 1940), minima m 0.02 (15 feb. 1929). Portata max m° sec. 2300 (17 nov. 1940), minima 
m/sec. 15.4 (vari feb. 1942). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m?/: 


Gennaio | Febbraio Aprile Giugno Qutobre 

1 4T.2 38.2 37.0 39.5 B7.1 55.5 fi6.9 60.7 n p » 46,7 
2 550 38.2 37.0 40,9 79.8 59.1 710,5 58.1 » » » 46.7 
3 48.0 38,2 37.0 40,9 74.9 716.2 16.1 64.3 » » » 46.7 
4 47.2 38.2 36.6 42.2 606,4 68.6 10.5 172 L) » » 44.5 
5. 46.3 38.2 36.6 . 41.8 64.3 66.4 60,9 844 » » » 44.5 
6 44,9 38,2 ER] 43.7 63.3 65,4 57.1 92.4 È) n .% 43.3 
Î 44.1 SI 36.6 43,2 654 62.2 571.1 45,5 v » L) 43.3 
R 42.8 37.1 36.6 42.7 64,3 62.2 56.1 55.4 d » » 43,3 
9 42.2 37.1 36.6 42.2 61.2 401 56.1° 55.4 » » » 42.1 
10 41.6 37.1 36.0 42.9 58.1 110 ‘56.1 51.7 » n » 40,9 
11 _ 40.5 37.1 36.5 44.2 57,3 86.6 86.8 48.1 » » v 40.9 
12 40.5 37.4 36,5 43,7 54.6 79.5 68.0 48.1 n » n 39.7 
13 304 37.4 36.5 42.7 54.6 74.8 64.3 45.5 » » L 39.7 
14 59,4 37.4 36.4 42.7 54.0 81.1 62,0 43.5 » » d 39.7 . 
15 39.8 36,7 - 364 43.5 53.2 79.5 60.7 41.4 d » » 39.7 
16 39,1 36.7 36.2 45.4 -54.0 T4.8 60.7 41.4 » » » 38.5 
17 39.1 36.7 37.0 45.0 53.2 70.5 ST.1 41.4 d » » 38.5 
18 39.1 36.7 37.0 45.0 53.2 714.8 55.0 39.3 » » n S1.3 
19 39.1 37.0 37.0 444 54.0 81.1 60.7 39.3 i » » 40.9 
20 39.1 37.0 37.0 did 54.0 68.0 57.1 36.2 r è » 48.9 
21 39.1 37.0 38.2 45.0 54,0 712.0 55.0 36.2 » » » 57.1 
22 39.1 37.3 38.2 45.0 54.6 70.5 55.0 66.9 » » » 50.0 
23 39.4 37.3 38.0 45.6 53.2 72.0 49.8 57.9 » » » 50.0 
24 39.4 37.7 38.0 45.0 51.6 76.1 49.8 46,7 » » » 43,3 
25 58.4 38.3 38.6 45.0 51.1 717.8 48.0 46.7 è d n 40,9 
26 37.5 37.6 38.6 45,0 49.9 110 46,2 49,4 » » ù AT.S 
27 37.3 37.0 39.7 48.5 49,9 83.0 46.2 51.7 » » dò 37.3 
28 37.3 37.0 39.5 120 71.3 65.6 48.0 54.3 _» » » 37.3 
29 37.8 39.5 160 65.4 068.0 56.1 48.1 » d » 36.3 
30 37.8 39.5 120 56.3 68.0 55.0 45,5 » * > 36.3 
31 3T.8 573 70.5 | 45.5 = » 36.3 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 (1) 
i Muggio | Giugno 


160 87.1 | 401 86.8 |172 » dì n 57.1 

Q media (m/s) . 52.7 | 504 | 85.3 | 59.5 | 553 n » ò 42,2 
Q minima (m/s) 39.5 49,9 55.5 46.2 36.2 » » » 36.3 
AfÙI, metsorico (ma) si | 41 o |iss | er |260 |ir6 [159 |i92 |so |3s4 | 69 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1932-44 
Q max (m/s) 2000 247. | 255 | 686 |T715 930 | sea | 550 | 455 |1100 1430 12000 | 880 | 

media (m?/s) 92.2 47.0 | 392 | 65.7 | 89.7 | 140 | 124 89,5 | 704 | 90.8 | 120 | 152 78,9 
6 minima (m?/s) . 15.4 16.9 | 154 | 191 | 21.8 27.8 | 40.6 | 38.0 300 | 290] 289 | 237 | 190 
O media (l/s km) 49,2 - 25.0 | 20,9 | 351 | 47.6 745 | 654 | 476 | 375 | 844] 689) 814 | 420 
Deflusso (mm) . . | 1551 67 50 94 [124 199 | 171 | 127 |100 | 125 | 1722 |20 | nz 
Aff, meteorico (mm) | 1849 61 133 |125 |132 219 | 194 | 166 | 150 | 177 |2z14 | 215 |123 
Coeffic. di deflusso . 0,84 1.10] 0.68) 0.75) 0.9 0.91] 0.88) 0.77] 067] o71]) 0.80) 098) 00 


NUMERICA DELLE PORTATE 


Altesza 
idrotmetrica 
m/s m 


Altezza 


idromaetrica Portata 


: ldromaetriea Forlala 
m mi/s m 
0.40 34.6 0,70 
. 045 368 | 0.75 


54.6 1.00 
61.6 1.05 
0.50 39.6 0,80 69,5 1.10 
0.55 42,0 0.85 79.4 1.15 
‘0.60 45.0 0.90 91.0 1.20 
0.65 #92 "0.95 106 1.30 


(1) — Il contributo non viene calcolato, per le alterne operazioni di invaso e svaso del serbatoio sul Lumiei, 
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— WV— PIAVE A PONTE CORDEVOLE (M) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 63 km? (parte permeabile 81%); altitudine max 2591 m s.m., media. 
1685 m s.m.; zero idrometrico 102.35 m s.m.; distanza dalla foce 207 km circa: inizio osservazioni giugno 1932; inizio misure dicem- 
bre 1930. Altessa idrometrica max m 2.20 (27 sett. 1942), minma m0.7 (21 dic, 1935). Portata max mi/sec »; minima mifs 0.47 (vari 
gen. è feb. 1942). 


= 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m/s 


i GIORNO | @ennaio | Febbraio | Marso Aprile Maggio | Giugno Luglio Agosto |Settembre | Outobre | Novembre | Dicembre 
1 [1.10] | [0.97 0.99 2.10 362 | 138 4.31 2.38 1.59 1.59 5.79 1.35 
z [1.10] [0.97 0,99 2.10 3.62 1.59 5,39 g.74 -1.38 1.59 4,98 1.35 
3 [1.10] [0.97] n.99 2.10 2.67 1.82 3,95 13.9 1.38 1.59 5.18 1,35 
4 [1.10] [0.97 0.99 1.82 2.38 1.59 3.62 T46 1.21 1.38 4.43 1.35 
5 [1.10] [0.97 1.00 2.38 2.38 1.59 3.62 6.18 1.2] 1.38 3.14 1.24 
6 [1.10] [0.98 1.00 2.38 2.67 1.59 2.98 5.03 1.21 1.38 2.83 1,24 
1 [1.10] [0.98 1.00 1.59 2.38 1.59 2.67 3.62 1.21 1.38 3.14 1.24 
8 [1.10] [0.98 1.00 1.59 2.10 1.59 2.38 2,67 1.21 1.38 2.83 1,24 
9 [1.10] [0.98 1.00 2.10 2.10 16.8 2.38 2.38 1.05 1.38 2.25 1.24 
10 [1.10] [0.98 1.00 3.29 1.82 7.48 5.29 2,10 1.05 1.38 2.69 1.24 
11 [1.10] [0.98] 0,92 2.98 1.82 7.03 9.59 2.10 0.92 1.38 2.69 1.24 
12 [1.10] [0.98 1.03 1.82 1,82 2.67 8.32 1.82 0.92 » 1.38 2.69 1.24 
13 [1.10] | ‘[0.98 1.03 1.82 1.82 2.67, ‘7.03 1.82 0,93 1.38 2.54 1,24 
14 [0.96] [0.98 1.03 1.82 | 182 2.67 4.68 1.82 0.93 2.38 2.40 1.24 
| 15 [0.96] [0.98] 1.03 1.82 1.82 2.38 4.31 ‘1.82 0.93 3.95 2,11 1.24 
16 [0.96] 1.10 0.92 1.82 1.82 2.38 3.95 1.82 0.93 . 13.0 2.11 1.24 
17 [0.96] 1.10 0.92 1.59 1.82 1.59 6.29 1.82 0,93 13.4 2.11 1.24 
18 [0.96] 1.10 D.97 1.38 1.82 2.10 3.29 1.59 0.93 13.0 1.97 1.24 
19 [0.96] 1,10 0.03 1.38 1.82 1.82 10.5 1.38 0.93. 10.5 1,97 1.14 
| 20 10.96] 1.10 0.93 1.38 2.10 2.10 4.31 1.38 1.38 9.16 1.97 1.14 
| 21 [0.96] 0,98 n.93 1.38 2.38 ‘ 1.82 3.62 1.38 1.38 8.32 1.84 1.35 
| 22 [0.96] 0,98 0.93 1.82” 2.38 5.03 3,29 2.38 1.38 146 1.84 1.35 
| 23 [0.96] | 0.98 1.05 2.10 2.38 2.10 3.29 2.10 1.82 4.68 1.70 1.35 
24 10.97] 0.98 1.21 - 2.10 1,82 2.10 2.38 2.10 1.82 5.39 1.70 1.35 
25 [0.97] 0.98 1.21 2:10 1.82 2.67 2.38 1.82 2.10 15.8 1.58 1.35 
26 10.97] 0.98 1.38 2.38 1.59 8.32 2.38 2.38 7.90 11.7 1.46 1.35 
27 [0.97] 0.99 1.38 5.718 1.82 7.48 2.10 5.03 2.67 17.9 1.46 1.35 
28 [0.97] 0.99 1.38 8.32 1.82 5.03 2.38 4.68 2.67. 24.5 i 1.dé 1.35 
29 [0.97] 1.59 5.39 1.59 4.68 2.38 - 1.59 2.38 8.19 1.46 1,24 
3 [0.97] 1.59 3.95 1.59 4.68 - 12.2 1,38 1.82 . 6,26 1.46 1.24 
31 [0.97] 1.82 1.59 6.18 di 1.24 


È 
‘en 
par 
De] 


îi " | ». | 


) 
Affl. meteorico (mm) 
Coeffie. di deflusso . 


O max (mi/s) . i ; È + 19. , 
Q media (m/s) . + 2,35 0,90 0.79) 114 2.87 4.57 
Q minima (m/s). «047 0,47 0.47 | 0.55 0.55 | 0.99 
Q media (l/s km3) 37.3 14.3 12.6 | 18.1 45.6 72.5 
Deflusso (mm) 1176 38 30 48 118° 194 

T4 51 111 137 

0.41 0.94 1.06 1.42 


128. {141 122 118 134 184 68 
1.29 | 0.77 0.74 | 0.69 0.87] o.T0 0.87 


— p—___€& 


lia Liri Portata 
mo m/s 
Dal 1-1 al 24-X 1.10 10.4 0,95 3.48 
0.80 0.80 1.20 14.6 1.00 © 4.36 
0.85 1.32 1.300 19.0 - 1.05 5.40 
0,90 2.60 Dal 25-X al 31-XII 1.10 6.60 
0.95 4,24 0.80 1.44 1.20 9.90 
1.00 6.200 0.85 2.10 1.30 13.8 


1.05 8.36 | 0.90 2.80 1.40. 17,9 
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VI. — PIAVE A PRESENAIO (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONEN: Bacino di dominio 142 km? (parte permeabile 72%); altimdine max 2693 m s.m., media 
1600 m s.m.. zero idrometrico 965.91 m s.m.; distanza della foce 206 km circa; inizio osservazioni dicembre 1936; inizio misure dicem- 
bre 1936. Altezza idrometrica max m 3.00 (12 nov. 1951), minima m 0.31 (22 feb. 1938). Portata max mi/sec. (»), minima mi/sec. 0.34 
(20 gen. 1942). 


PORTATE MEDEE GIORNALIERE in m3/s 
GIORNO Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto 


2.40 1.70 1.78 3.08 6.20 3.30 7.3] 8.20 3,97 3.97 15.2 3.83 


1 
2 2.26 1.70 1.70 2.86 5.67 3.97 7.89 9.10 3.74 3.74 14.2 3.83 
3 2.26 1.70 1.70 2.86 5.16 4.67 7.31 21.1 3.52 3,52 15.2 3.64 
4 211 1.70 1.70 3.08 4,92 4.92 7.03 15.9 3.52 3.52 13.2 3.64 
5 2.11 1.70 1.70 3.52 4.92 5.16 6.75 10.1 3.50 3.52 12.0 3.64 
6 2.11 1.70 1.70 3.52 4.67 5.16 6.75 8.50 3.30 3.08 10.8 3.47 
7 2.11 1.70 1.70 3.30 4.92 4.92 6.47 7.03 3.08 3.08 9.71 3.47 
8 2.11 1.62 1.70 3.30 4.44 6,75 5.93 6.75 3.08 2.86 8.61 3.47 
9 2.11 1.62 1.63 3.30 4,21 274 5.67 6.20 3.08 2.86 8,10 3.47 
10 2.11 1.56 1.63 3.74 3.97 16.6 6.75 5,67 3.52 2.69 7.60 3.30 
11 2.08 1.56 1.63 4.44 3.52 10.7 14.8 5.41 4.21 2.69 1.36 3.30 
12 2.08 1,56 1.63 3.74 | 374 8.50 9.73 4.92 3.08 2.52 6,86 8.13 
13 2.08 1.56 1.63 3.52 3.52 1.89 9.10 4.92 3.08 2.52 6.62 3.13 
14 2.08 1.56 1.63 3.52 3.52 8.20 8.20 | 6.67 3.08 2.52 6.38 3.13 
15 2.08 1.56 1.63 3.74 3.52 8.20 71.60 dd 3.08 3.74 5.97 3.13 
16 2.08 1.56, 1.56 3.52 3.97 1.31 7.31 4.67 3.08 20.3 5.60 3.13 
17 2.08 1.50 1.63 3.30 4.44 7.60 6.47 4.21 3.08 24,2 5.48 2.96 
18 2.08 1.50 1.63 3.30 4A 6.20 5.41 3.97 3.08 11.4 5.26 2.80 
19 1.96 1.50 1.70 3.30 4.92 5.67 8.50 4,92, 2.86 8.18 5.26 2.80 
20 1.96 1.50 1.78 3.52 4,92 5.67 8.20 4.21 3.08 7.30 5.05 2.80 
2 1,96 1.50 1.78 3.52 4.92 5.41 7.03 4.67 3.97 6.74 4.84 2.96 
22 1.96 1.50 1.87 3.74 4.44 8.50 8.20 4.21 3.08 6.48 4.64 2.82 
23 1.96 1.50 1.87 4.21 4.21 1.60. 5.67 5.93 2.86 6.20 4.64 2.64 
24 1.96 1.56 1.96 4,92 3,97 1.31 5.16 4.92 2.86 7.30 4.43 2.64 
25 1.96 1.62 1.96° 4 Ah 3,74 7.89 5.41 4.44 5.93 40.8 4.43 2.64 
26 1.78 1.62 2.08 3.97 3.74 11.7 - 5.67 4,21 7.89 42,2 4,23 2.47 
27 1.78 1.70 2.08 5.67 3.52 9.41 5.16 7.60 5.67 55.7 4.02 2.47 
28 1.78 1.78 2.08 9.41 3.97 8.80 - 5.67 6.75 4,92 59,9 4.02 2.47 
29 1.87 2.08 8.50 3.74 7.31 5.16 5.16 4.67 32.4 3.83 2.47 
30 1.78 2.21 6.75 3.74 1.31 11.7 4.67 4.21 23.4 3.83 2.47 
31 1.70 2.69 i 3,74 134 | 421 17.2 2,47 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 
ANNO Gennaio | Febbraio] Murzo | Aprile | tenggio | Giugnu | Luglio | Agosto | Setuem. | Ottobre Kovem.| Dicemb 


| Q max (m/s). 59.9 2.40 1.78] 2.69 9.41 | 6.20 37.4 14.8 21.1 7.89 | 59,9 |152 3.63 
media {m3/s) . 5.34 2.02 | 1.60] 1.81) 412| 430] 8.33] 7.40 | 6.62) 3.74 | 13.4 | 7.25 | 3.05 
minima (m/s) . 1.50 2.70 | 1.50) 156 | 2.86) 3.52) 330 5.16 | 397] 286 | 2.52) 3.83 | 3.47 

() media (L/s km") 37.6 14.2 11.3 | 12.7 29.0 | 30.3 58.7 | 52.1 46.6 | 26,3 94,47 | 51.1 21.5 
Deflusso (mm) =. | 1185 38 27 34 Tò 81 153 {140 -.|125 6 |254 182 58 
Affi, meteorico (mm) | 1351 36 18 0 99 32 |a {192 170 |m4  |407 19 53 
Coeffie, di deflusso - 0.88 1.06 1.50 | co 0.76} 2.53 0.73 | 0.73 0.74 | 0.60 | 0.62| 6.95 1.09 


O max (m?/s) ' 72.5 5.5 4.8 10.9 30.4 36.6 31.2 50.0 25.7 | 42.8 72.5 T.1 
O media (m*/s) . 4.49 1.82 1.59 2.15 4,98 8.54 8.44 6.16 4.62 4.31 4.51 2.62 
O minima (m/s) . 0.94 0.94 | 0.98] 112] 127) 185 | 2.23| 2.28 | 1.73] 164 1.28 | 117 

| O media (i/s km?) 81.6 ‘| 128 | 112 | 15.1 | 351 | 601 | 598 |434 | 325 |304 31.8 | 185 
Deflusso (mm) È 997 34 27 40 9] 161 155 116 ET 79 82 Dai 
Affi. meteorico (mm) 1196 57 56 69 mI 119 148 157 115 117 125 62 
Coeffic, di deflusso 0.83 0.60 0.48] 0.58 1.18 | 1.35 1.05 0,74 n.76 | 0.68 0, 0.66 0.79 || 
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VII. — PADOLA A PONTE PADOLA (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 57 &m? (parte permeabile 49%): arec glaciali 0.23 km?. altitudine max 
3092 m s.m., media 1824 m s.m.; sero idrometrico 1190 m s.m.; distanza dalla confluenza col Piave 8.8 km circa: inizio oss@ervazioni 
anno 1932; inizio misure maggio 1932. Altezza idrometrica max m 0.80 (e ott. 1952), minima m 0.02 (3 feb, 1934). Portata max », mi- 
nima mi /sec. 0.37. (vari gen. e feb. 1937). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in ml/s 


GIORNO 
1 0.93 0.74 0,79 1.22 1.79 1.43 2.95 2.58 1.93 1.54 5.97 1.32 
2. 0.93 0.74 0.79 1.22 1.66 1.54 2.95 3.14 1.93 1,43 5.38 1.32 
3 0.93 0.74 0.79 1.22 1.54 1.66 2.95 8.55 1.93 1.43 5.95 132 | 
‘+ 0.93 0.74 0.79 1.34 1.54 1.66 3.14 5,10 1.79 1.43 4.31 1.32 
5 0.93 0.74 0,79 1.54 1.54 1.66 3.59 4.06 1.79 1.43 4,06 1.32 
6 0.93 0.74 0.79 1.54 1.43 1.66 3.82 3.59 1.66 1.43 3,59 1,22 
T 0.93 0.66 0.79 1.54 1.43 1.54 3.36 3.14 1.66 1.32 3.14 1.22 
| 8 0,93 0.66 0.71 1.43 1.43 1.93 2.95 2.95 1.54 1.32 2.95 1.22 | 
9 0.84 O.T4 0.79 1.43 1.32 7.AS 2,95 2.75 1.54 1.22 2.75 1.22 
10 0.84 0.74 0.79 1.66 1.43 4,56 3.14 2.75 1.79 1.22 2.40 1.12 
11 0.84 0.74 0.79 1.79 1.43 3.59 5.10 2.40 1,93. 1.32 2.24 1.12 
12 0.84 0.74 n.78 1.54 1.43 2.95 3.82 2.40 1.54 1,22 2,24 1.12 
13 0.84 0.73 0.78 1.43 1.32 2.95 3.82 2.08 1.43 1.22 2.08 1,12 
14 0.84 0.73 0.70 1.32 1.32 2.95 3,36 2.08 1.54 1.22 2.08 1.02 
15 0.84 0.73 0.70 1.32 1.43 2.75 3.36 2.08 1.66 1.32 1.93 1.02 
16 0.84 0.73 0.78 1.32 1.43 2.40 3,14 2.08 1.66 * 2.75 1.93 1,02 
17 0.84 0.73 0.78 1.32 1.43 2.24 2.95 1.93 1.66 3.36 1.93 1.02 
18 0.84 0.73 n.78 1.43 1.66 2.24 2.58 1.93 1.54 3.82 1.79 0.93 
19 0.84 0.65 0.77 1.43 1.66 2.24 3.36 2.08 1.54 2.58 1.66 0,93 
20 0.75 0.73 0.77 1.43 1.66 2.24 3.14 1.79 1.79 2.40 1.66 0.93 
2] 0.75 0.80 0.77 1.43 1.79 2.08 2.75 1.93 1.79 2.24 1,54 0.93 
22 0.75 0,72 0.85 1.43 1.66 2.58 2.58 3.59 1.66 1.93 1.54 0.93 
23 0.75 0.72 0.93 1.66 1.54 2.58 2.40 2.58 1.66 1.93 1.43 0.85 
24 0.75 0.72 0.95 1.79 1.54 2.24 2.40 2.24 1.54 2.24 1.43 0,93 
25 0.75 0.72 0,93 1.54 1.54 2.58 D.24 2.24 2.58 8.03 1.32 0.93 
26 0,75 0.72 0.93 1.54 1,54 3.36 2.08 2.08 4,56 8,62 1.22 0.93 
27 0.75 0.72 0,93 1.79 1.54 2.95 2.08 . 3.36 2.40 9.80 1.22 0,93 
28 0.75 0.79 0.93 240 1.66 2.58 2.24 2.58 1.93 12.5 1.22 0.93 
29 0.74 0.93 2.24 1.43 2.75 2.24 2.24 1.79 9.80 1.22 0,78 
30 0.74 1.02 1.93 1.54 2.75 4.06 2.08 1.66 8.91 1.32 0.62 
31 0.74 1.22 1.54 3.59 | 2.08 7.15 0.55 


—_——_ mn 


Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Ssttam. | Ottobre | Novem. | Dicemb 


Q max (m°/s) 
Q media (m OT 
minima (m°/s) . 
media (l/s km?) 
Deflusso {mm} . 
Affi, meteorico (mm) 
| Coeffie. di deflusso 


max (m/s). 
media (m/s) 


minima {m*/s) 


OTG| 0.61 


Ì SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 
| Altezza - Periata Altezza Portata Altessa | portata 


Daria m?/s agi m/s sapri mila 
| 
0.10 0.52 0.30 2.76 0.50 8.00 
0,15 0.86 0.35 . 3.80 0.55 9,50 
p.20 1.52 0.40 50 060 | 10 
0,25 190 | 045 6.52 0.65 125 | 
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VIE. — PIAVE A PONTE DELLA LASTA (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 357 km? (parte permeabile 51%); aree glaciali 0.23 km; altitudine max 
3092 m s.m.; media 1681m s.m.; zero idrometrico 848,60 m s.m.; distanza dalla foce 198 km circa; inizio osservazioni luglio 1932; inizio 


misure giugno 1932. Altezza idrometrica max m 2.50 (12 nov. 1951), minima m 0.35 (9 feb. 1953). 


. minima m/sec. 2.00 (7 gen. 1947). 


GIORNO | @annale 


Febbraio 


E 6.24 3.84 d.bd 
2 5.08 3.84 442 
3 S.74 3.84 4.60 
4 5.50 3.69 4.45 
5 5.01 3.69 4.69 
ti 5.53 3.69 4.93 
ri 5.53 3.50 4.93 
8 ‘Fr 3.13 4.49 
9 .30 3.13 4.28 
b01) 5.30 3.34 4.51 
11 5.30 3.77 4.32 
12 4.81 | 3.17 4,32 
13 4.33 3.77 4.17 
14 4.15 3.50 4.17 
15 4.15 3.41 4.17 
16 4.15 5.41 4.17 - 
17 4.15 3.41 4.38 
18 4.15 3.64 4.60 
19 4.15- 3.64 4.60 
20 3,95 3.64 4.83 
21 3.74 5.64 5.06 
22 3.74 3.88 5.30 
FA] 3.98 4.11 5.30 
24 3.77 4.35 5.55 
25 4.00 4.61 5.80 
Z6 3.81 4,61 6.06 
27 3.60 4.61 6.32 
28 3.84 4.86 6.06 
29 3.84 6.32 
30 3.84 6.58 
sl 3.84 7.10 


Geunalo 


Deflusso (mm) 
| -A£A, meteorico (mm) 
| Coeffic, di deflusso . 


I O max (m?/s) 114 

| Q media (m*/s 11.4 
Q minima (m/s) . 2.00 
O media (ls km) . |, 31.9 
Deflusso (mm) . 1007 
AA. meteorico imm) 1211 
Coeffic, di deflusso . - 0.83 


DURATA DELLE PORTATE 


PORTATE MEDIE GFORNALIERE in m/s 


1.67 13.5 7.10 16.4 15.8 
1.67 12.3 10.4 23.9 19.7 
7.38 11.8 12.3 17.7 344 
1.67 10,9 11,3 16.4 26,9 
9.24 10.4 9.61 19.0 23.9 
pa ip osa 17.7 20.3 
: ” 9.24 16.4 18.4 
dl | Re | des 14.6 17.1 
167 | 857 | 638 14.0 15.8 
8.90 8.26 32,9 17.1 14.6 
9.98 7.67 24.6 29.9 13.5 
8.57 1.67 19.0 23.2 12.3 
8.26 7.38 19.0 21.0 12.3 
7.96 1.07 19.0 18.4 12.3 
8.57 7.96 18.4 17.1 12.3 
8.26 1.96 16.4 16.4 12.3 
T.96 8.57 14.6 15.2 11,5 
7.96 9.61 14.6 13.5 10.9 
7.96 9.98 15.2 19.7 12.8 
1.96 10.4 14.0 17.7 10.9 
8.26 9,98 12.9 "14.6 10.9 
8.26 9,24 17.7 13.5 21.0 
9.61 8.90 17.7 12.3 15.2 
11.3 8.26 15.8 11.3 12.3 
9,98 7.96 18.4 10.4 10.9 
9.61 7.96 24.6 10.9 11.3 
11,8 1.67 19.7 10.4 18.4 
18.4 8.57 18.4 12,3 15.2 
17.1 71.38 17.1 9,98 12.9 
14.6 7.38 15.8 21.0 11.3 
1.67 10.4 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 


Febbraic| Marzo | Aprile | Maggie | tiugno 


15.5 9.5 | 30.2 85.0 | 114 79.0 | 90.0 
4,90 4.48| 6.32 14.0 22.8 20.9 | 14.2 
2,00 2.70] 3.1 3.7 4,9 5.7 5.2 

13.7 12.5 | 17.7 39.2 63.9 58.5 | 39,8 

36 30 4T 101 171 152 106 

56 60 70 89 127 141 14 
0.64 0.50] 0.67 1.13 P 127 141 


0.74 


Dal 1-1 al 24-X 


0,40 
0,50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
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Portata max mi/sec, 263 (28 set. 1942), 


Hattembre Ottobre |] Novembre | Dicembre 


10,4 9.61 41.1 8.71 
9.98 9.61 37.6 8.43 
9.6l d.24 35,9 8.43 
q,24 9,24 35,9 8.43 
9.24 9,24 34,1 8.43 
8.57 8.90 31.6 8.05 
8.57 8.57 27.2 8.05 
8.26 8.26 23.7 8.05 
1.96 8.26 22.0 T.T8 
9,24 7.86 20.3 7.78 

10,4 7.96 18.6 7.78 
8.57 1.96 17.7 1.51 
226 1.96 16.8 1.51 
1.96 7.67 15.9 7.32 
1/61 9,24 15.2 7.32 
138 | 30.6 14.5 7.32 
= 10 52.9 13.9 7.03 
7.10 27.7 13.3 7.03 
738 | 190 12.7 7.03 
8.26 15.2 12.2 1.5] 
9.61 14.0 re bri 7.32 
8.90 13.5 11.2 6.82 
8.206 12.9 10.7 6.61 
7.96 15.8 10.3 6.82 

12.9 75,2 9,85 6.36 

24.6 74.3 9.43 6.36 

14.6 98.8 9.07 6.36 

12.8 122 9.07 6.14 

10.9 T1.i 9.07 5.94 
9.98 59,4 8.71 G.04 

43,8 5.73 


Luglio | Agosto 


63.5 | 90.5 101 16.5 
11.1 | 10.2 10.3 6,52 
4.9 3.9 4,5 2.70] 
i BL1| 28.6 28,9 18.3 
83 T4 17 49 
124 111 99 bl 
0.67] 0.67 0.78 0.74 || 


IX. — ANSIEI AD AURONZO (Mr) 
CARATTERISTICHE LELLA STAZIONE: Baeino di dominio 205 km? (parte permeabile 90%); aree glaciali 1.40 km!; altitudine max 


3216 m s.m., media 1797 m s.mi.: sero idrometrico 864 m s.m.: disi-nza dalla confluenza col Fiave 6 km circa; inizio osservazioni an- 
no 1924; inizio” misure dicembre 1924. Altezza idrometrica max m 2.20 (28 on. 1953), minima m 0.35 (31 om. 1951). Portata max 
minima m/sec. 2.70 (vari mar. apr 1944 e feb. mar. 1945). : 


=" 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mi/s 


| GIORNO | Gennaie | Febbraio Marso Aprile Maggio Giugno ‘Luglio Agosto |Sattambre | Uttobre | Novembre | Dicembre | 
1 5.08 4.59 4.05 4.86 6.05 6.05 8.75 7.63 9.08 8.76 17.0 8.35 
2 5.08 4.69 4.05 4.98 5.88 6.41 9.78 8.76 9.08 8.45 16.0 8.05 
3 5.08 4.69 4.00 4.87 5.75 6.41 9.43 16.0 9.08 8.17 14.6 7.10 | 
4 5.08 4.69 4.00 5.10 5.75 6.41 8.76 12.6 8.76 8.17 14.1 , 7.70 
5 5,08 4.69 4.00 5.93 5.75 6.41 8.76 11.1 8.76 8.17 14.6 1.70 
6 5,08 4,47 4.00 5.60 5.75. 6.24 8.76 10.2 8.45 8.17 14.1 1.75 
1 5.08 4.47 4.00 5.12 5.75 6.05 8.45 9.78 8.45 1.89 13.6 7.35 
5 5.08 4.47 3.906 5.1 5.75 6.63 7.89 9.43 8.45 1.63 13.6 1.75 
9 5.08 4,32 3.96 5.02 5.62 19,1 1.89 | 0.78 8.17 1.63 12.6 1.75 
10 508 4.32 3.06 - 5.30 5.60 13.0 8.76 10.2 B.45 T,aT 13.3 7.75 
11 5.08 4.32 3.96 5.62 5.46 10.6 13.7 9.78 9.08 7.37 12.6 71.55 
12 4.88 4.32 4.04 5.30 5.30 8,69 9.43 9.43 8.45 7.37 12.1 1.55. 
13 4.88 4.32 4.04 5.15 5.30 8.10 8.45 9.43 7.89 7.63 11.4 1.55 
4 4.88 4,32 4.04 5.15 5,30 8.60 7.89 9.08 1.89 7.63 11.0 71.55 
15 4.88 4.32 4.04 5.50 5.30 8.39 1.63 9.43 7.89 9.78 10.7 1.75 
16 4.88 4.15 4.04 5.50 5.30 8.12 7.63 9.43 7.89 11.6 10.7 1.15 
IT 4.88 4.15 4.04 5.16 5.48 7.84 1.63 9.08 7.89 13.1 10.3 |. 7.15 
18 4.88 4.15 4.13 5.06 5.81 8.12 7.37 9.08 7.63 11.1 9.70 6.65 
19 4.88 4,15 4.18 5.18 5.81 8.41 8.76 9.78- | 7.89 9.08 9.70 665 
20 4,58 4.15 4,13 5.18 5.98 8.12 8.45 8.76 Bi 8.17 9.40 6.05 
21 4.88 4.10 4,13 5.36 5,98 71.86 7,89 8.76 8.17 1.89 9.10 6.05 
22 4.69 4.10 4.13 5.53 5,08 8.75 1,63 14.3 1,89 1.63 9.10 6.63 
3 4.69 4.10 4.13 5.68 5.98 8.75 7.37 12.6 1.63 1.37 8.85 6.35 
pr! 4.69 |. 4.10 4.25 6.21 5.08 8.16 | 7.37 11.6 7.37 7.63 8.85 6.35 
25 4.69 4.10 4.25 5.85 5.98 8.75 7.63 11.6 9.08 22.8 8.85 5.85 
| 26 4.69 4.05 4.25 5.85 6.18 9.08 7.89 11.1 11.6 29.9 8.65 5.85 
-. 27 4.69 4.05 4.36 5.85 6.18 8.75. 7.89 14.3 9.08 43.9 8.65 5.85 
" 4.69 4.05 4.36 6.85 - 6,58 8.45 7.63 11.fi 8.45 61,8 8.35 5.85 
29 4.69 - 4.36 6.85 6.19 8.16 7.63 10.2 8.45 [38.0] 8.35 5.85 
30 4.69 4.49 6.44 6.39 8.45 9.08 9.78 8.76 |{30.0] 8.35 5.85 
3. 4.69 4.60 6.39 8. 


[A 
Gm 
bi) 
bre 
= 
sò 
(=; 
[tn] 
qu 
Sn 
m 


Q max (m/s) 

Q media (m/s) 

Q minima (m/s) . 
media (1/s kmf) 
flusso (mm) 

| AIA meteorico (mm) 

Coeffie, di deflusso . 


-___- 


(Qmax (m/s) : 20.0 2.0 27.0 11.7 70.0| 71.5 37.1 È 
O media (m/s) |. 1.57 459| 420) 448| 7.58) 1n5 | 12.7 | 10.2 
O minima (m/s) . 2.70 2.90 2.70) 2.70 2.70] 3.5 4.6 4.6. 
O media (1/s km") 36.9 22.4 20.5 | 21.9 36.0 | 51.2 ST.1 | 49.8 
Defiusso (mm) . . | 1164 60 49 | 58 | 93 |137 148 |133 
Atfl. meteorico (mm) 1207 4& 67 12 103 125 135 134 
Coeffie, di deflusso . 0.96 1.25 0.73) 0.81 


0.90] 1.10 1.10 | 0.99 


———___n 
DURATA DELLE PORTATE SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


1925-52 


1.30 33.3 
È " Dal 29-X al 31-XII 
| 40 -| 120 | 5.05 
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X. — BOITE A PODESTAGNO (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 82 Km? (parte permeabile 98%): arec glaciali 0.57 kmî, altitudine max 
3241 m s.m.; zero idrometrico 1330 m s.m.; distanza dalla confluenza col Piave 35 km circa; inizio csservazioni anno 1940; inizio misu- 
re agosto 1932. Altesza idrometriea max m 1.97 (28 ott. 1953), minima m 0.08 (21 gen. 1947). Portata max m/sec. », minima m/sec. 
0,46 (gen. feb. e mar. 1947), 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mî/s . 


GIORNO {| Gennaio | Febbraio Marzo Aprile Muggio Giugno Luglio Agosto |Hsttembre | Ottobre |Novembre | Dicembre 
I 1,14 0.98 1.05 1.44 2.58 3.12 4.29 | 3.80 2.718 2.68 5.92 + 1.62 
Z 1.14 0.98 1.05 1.53 2.58 2,37 4.29 3.92 2.68 2.48 5.019 1.53 
3 1.14 0.98 1.05 1.62 2.58 2.89 6.78 12.1 248 2.37 4.68 1.53 
4 1.14 | 0:98 1.05 1.62 È68. | 4a 6.48 8.34 2.37 2.27 4,29 1.53 
5 1.14 | 0.98 1.05 1.62 2.58 ‘2.89 6.34 5.36 2.27 2.08 3.92 1.53 
6 1.14 0.98 1.05 1.62 2.58 2.68 6.20 3.97 2.17 2.08 3.68 1.53 
7 1.14 0.98 1.05 1.62 2.48 248 6.20 . 3.68 2.08 1.98 3,45 1.53 
a 1.06 | 0.98 1.05 1.71 2.37 2.48 6.06 3.45 1.98 1.98 3.23 1.53 
9 1.06 0.98 1.05 1.71 2.37 14.1 5.92 3.00 1.89 1.89 3.00 1.53 

10 1.06 0.98 1.05 1.71 2.27 11.1 q.22 2.68 2.17 1.89 2.89 1.44 
11 1.06 0.98 0.98 1.80 2.48 9,05 12.1 2,58 2.08 1.80 2.18 1.44 
12 1.06 0.98 0.98 1.80 2.68 8.34 8.34 2.58 1.49 1.80 2.68 144 
13 1.06 0.98 0.98 1,80 2.68 7.08 7.71 2.48 1.99 1.80 2.58 1.44 
14 1.06 0.98 0.98 1,71 2.68 6.20 7.08 2.37 1.89 1.71] 2.48 1.36 
15 1.06 0.98 0.98 1.11 2.68 5.36 6.06 2.08 1.80 3.12 2.31 1.36 
16 1.06 0.98 0.98 1.62 2.18 5.09 5.09 2.17 1.80 9.40 ZIT 1.36 
17 1.06 0.98 0.98 1.53 3,57 AGE 5.09 2.27 1.80 10,9 2.27 1.36 
18 - 1.06 0.98 0.98 1.53 442. 4.16 4.95 2.68 1.71 12.7 2.27 1,36 
19 1.06 0.98 0.98 1.53 5.36 3.68 4.81 3,00 1.80 8.18 2.17 1.36 
20 0.98 0.98 0.98 1.62 6.20 3.80 5.36, 2.37 1.89 5.78 1.98 1.36 
21 0,98 0.98 0.98 1.71 6.48 3.92 4.68 2.78 1.89 4.55 - 1.98 1.36 
22 0.98 0.98 0.98 1.89 5.92 3.92 4.04 8.34 1.98 3.80 1.98 1.28 
23 0.98 0.98 1.05 1.98 5.22 3.80 3.12 6.78 1.98 3.h 1.89 - 1.28 
24 0.98 1.05 1.05 2.08 5.36 4.04 2.89 4.68 1.89 3.23 1.89 1.28 
25 0.98 1.05 1.05 2.17 5,50 5.26 2.18 3.68 3.45 11,3 1.80 1.28 
26 0.98 1.05 1.12 2.27 5.50 5.09 2.68 3.34 , 9.68 T.E 1.80 . 1.28 
27 0.98 1.05 1,12 2.27 5.50 4,95 2.68 4,29 5,09 20.4 1.71 1.20 
28 0.98 1.05 1.20 3.00 6.06 4.81. 2.58 4.42 3.80 25,3 1.71 1,20 
29 0.98 1.20 2.78 6.63 4,55 2.58 3.57 d.23 15.6 1.62 1.20 
30 0.98 1.28 2.58 5.22 4,29 3.92 3.12 2.89 10.3 1.62 1.20 
3l 0.98 1.36 - 3.92 5.64 2.89 7.39 1.20 


| ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 
| AWNO- |ÎGeonaio|Febbraio| marzo | Aprile | Maggio | Giugnu | Luglio | Agus | Settem. | Ottobre | Novem. | Dicemt 


1.14 1.05 1.36 3.00] 6.68 14.1 12.1 12. 

1.05 0,99 1.05 1.85| 3.93 5.04 535] 

0.98 0,98 0.98 1.44 | 2.27 2.37 | 2.58 2, x n i 
12.8 12.1 12.8 22.6 | 47.9 61,5 | 65.2 48.3 | 315 79,1 | 334 16.8 


O max (m/s) 
O media (m/s) 
O minima (m/s) . 


O media (1/s km?) 


Deflusso (mm) . . 34 | 29 34 s9  |128 159  |175 129 |82 212 |87 45 
ASA. meteorico (mm 19 28 0 Ok] W 141 |164 165 |104 326 T 37 
Coeffic, di deflusso . 1.79: 104| © 0.53] 474 113] 107| 0.78) 0.79) 065/124 1.22 


max (m*/s) ; 20.1 

media (m/s) . . 2.29 0.85 
0) minima (m?/s) . nA4f 0.46 
Q media (l/s km) 27.9 10,4 
Deflusso (mm) . . 880 28 
AÉA. meteorico (mm)l 1084 41 


Coeffic, di deflusso . 0.81 O.6a 


DURATA DELLE PORTATE 


1953 gt 


giorni o _1952 idro 


mi/s 


11.1 


3.80 
2.08 
1.14 
0.98 
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XI. — BOITE A VODO (Mr) . 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 323 km? (parte permeabile 90%). aree glaciali 0.57 km*; altitudine max 
3263 m s.m., media ‘1831 m s.im.;: sero idrometrico 818.27 m s.m.; distanza dalla confluenza col Piave 1C km circa;inizio osservazioni aprile 
-1929. inizio misure anno 1929. Altezza idrometrica max m 2.51 (28 nov, 1942), minima m 0.17 (29 gen. 1945). Portata max m/sec. 144 
(28: ‘nov. 1942), minima ci 2.55 (vari mar. 1944). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m/s 


GIORNO | @ennaio | Febbraio 


» 5.02 4,25 4.64 6.44 11.1 8.78 16.6 13.5 12.3 10.6 359 8.30 
2, 5.02 4.25 4.64 6.66 10.7 8.19 21.9 14.3 11.6 10.3 32.5 |. 8.00 
2 5.02 4,12 4.6 6.66 10.4 8.48 22.5 34.2 11.2 9.68 25.7 7.11 
4 4.79 4.25 4.64 6.88 10.4 8.48 20.6 25.9 10,9 9.68 24.9 8.00 
co È 4,79 4.12 4.79 9.08 10.4 8.78 18.8 20.6 10.6 9.10 23.1 1.71 
6 4.79 4.12 4.94 8.78 10.4 9.40 18.2 17.7 9.98 8.84 22.3 7.11 
li 4.79 4.01 4.94 7.90 9.71 10.0 18.2 15.2 9.68 8.58 214 ; En 
8 4.79 3.71 4,79 1.13 9.08 10.4 16.2 13.9 9.39 8.58 | 19.17 1. | 
9 4.79 3.45 4,51 6.83 8.48 43.6 14.7 13.1 9.10 8.33 18.9 1.71 
10 4.79 3.64 | 4.51 T.64 8.19 28.2 17.7 13.1 9.68 8.08 18.1 1.42 
1l 4.64 4,01 4.51 71.90 1.64 21.9 29.0 11.9 10.6 7.86 16.7 71.42 
12 4.64 4.01 4.51 7.38 7.38 20.0 23.2 11.6 9.10 7.86 16.1 1.26 
sl 13 4.64 4.01 4.38 7.13 7.13 18.8 21.9 10.9 8.84 7.86 14.1 . T.26 
14 4.64 4.01 4.38 6.88 7.13 20.6 20.0 10.6 8,84 T.86 13.6 1.26 | 
15 db 3.81 3.9I 1.38. 7.90 18.8 18.2 11.2 8.58 11.9 12.5 6.90 
16 4.51 3.91 4.01 6.88 8.19 16.6 18.2 11.9 8.58 95.9 12.5 6.90 
17 4.51 3.91 4.12 6.88 9.71 14.7 15.2 11.6 8.33 31.6 12.0 6.90 
18 4.51 3,81 4.25 6,88 12.3 14.3 1359 11.6 8.08 25.9 12.0 6,90 | 
| 19 4.51 3.41 4.38 7.13 14.0 14.3 15.7 14.7 8.33 21.9 11.5 6,90 
20 4.38 3.91 4.64 7.13 16.0 13.5 17.2 12,3 910 | 194 11.0 1.26 
21 4.51 4.01 4.64 7.13 17.0 13.5 14.7 12.3 9.39 17.2 10.6 1.26 
| 22 4.38 4.01 4.79 1.13 15.0 15.2 13.1 25.2 B.B4 15.2 10.1 6,87 
23 4.51 4.12 4.94 7.90 14.0 16.2 12,3 21.9 8.58 13.9 10.1 6.67 
24 4.38 4.12 5.10 11.1 12.3 14.7 11.6 17.7 8.33 13.5 9.68 6.67 
25 4.51 4,51 5.26 9.40 11.9 16.2 10.9 15.7 13.1 50.4 9.68 6AA | 
26 4.25 4.51 5.26 8.78 12.7 16.6 10.6 14.3 190 62.3 8.95 6.44 
27 4.25 4.64 5.44 12.7 13.1 17.7 10.6 194 16.6 78.5 8.95 bAd 
28 4,25 4.64 5.26 | 165 14.0 19.4" 10.6 18.8 13.5 124 8.60 6.22 
i 29 4,12 5.26 16.0 12.3 16.6 10.3 16.2 12.3 1E.S:- 8.60 6.22 
30 4,12 5.62 12.7 11.1 16.2 13.9 13.9 11,2 54.6 8,30 6.22 
4.12 | 6.02 


9,71 : 17.2 Î 13.1 40.2 6,22 


| | ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 


denna.o | Febbraio] Marzo | Aprile | Maggio | Giugno Luglio Settem, Ottobre Kovem. Dicembil 


Q max (m/s) +. i È 4 3 i ; i È i 35.9 8.30 
media (m/s) : ; . a ° : .0 | ; i j 15.6 7.12 
minima (m2/3) . A 5 7 i . \ à d È RI i 8.30 6.22 
media (1/s km®) È i o ; . ; 3 Ad ì ; .2 | 483 | 22.0 

Deflusso (mm) . i 125, 59 

Affl. meteorico (mm) 20 53 | 

Coeffie, di deflusso di 4? 50 | 3 i : 97]. È .T4| 6.25 1.11 


a (m/s). 


81.5 10.6 | 14.9 | 17.5 52.0 61.5] 57.5) 429) 67.5) 745| 815] 64.5 16,8 | 
media (m?/s) . 10,5 4.55 4.33] 5.11| 10.6 19.7 %.4| 141 10.8 9.89] 10.1 9.30 5.91|| 
minima (m/s) . 2,55 3.2 2.65) 2.55 2.65 4.1 6.6 6.2 54 dA 4,3 4.2 3.5 

| Q media (l/s km") 32.5 14.1 13.4 | 15.8 32.8 61.0 66.3 | 43.7 334 | 30.6 31.3 | 28.8 18.3 
Deflusso (mm) ; 1025 38 32 42 85 163 172 7 89 79 84 T5 49 
AEM, meteorico (mm) 1133 | 48 59 67 89 124 128 136 117 | 103 94 109 59 

| Coeffic, di deflusso 0.90 0.79 0.541 0 


63 ose 1.311 134 0.86) 0.76) 0.771 0.89) 0.69] 0.83]Î 


r————————_———_——__—_—_—eÉ 
DURATA DELLE PORTATE | 


3.30 
3.65 


n 136 — 


Î GIORNO 
1 2.06 
2 2.06 
3 1.90 | 
4 | 190 
5 1.90 
6 1.74 
T 1.74 | 
8 1.74 
9 1.74 
10 1.74 
11 1.66 
12- 1.66 
13 1.66 
14 1.66 
15 1.66 | 
16 1.66 
17 1.66 
18 1.66 
19 1.66 
20 1.66 
21 1.66 | 
22 1.66 
23 1.66 
24 1.66 
25 1.66 
26 1.66 
27. 1.66 
28 1.66 
29 1.66 
50 1.66 
Bi 1.66 


Q max (m'/3s) , 
Q media (m*/s) . 
Q minima fa 

Q media (l/s km 
Deffusso (mm) . . 
Affi. meteorico (mm) 


Coeffie, di deflusso . 


Q max (m°/s) 


media (m/s) 


minima (m/s) . 

. media di fe 
Deflusso (mm ) x 
Affl. meteorico (mm) 

| Coeffic, di deflusso 


Gannaio | Febbraio 
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XII. — CORDEVOLE A CAPRILE (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 271 km? (parte permeabile 40%). aree glaciali 1.49 km; altitudine 
max 3342 m s.m., media 1900 m s.m.; sero idrometrico 999 m s.m. distanza dalla confluenza col Piave 52 km circa; inizio osservazioni an- 

ne 1999; inizio misure anno 1939, Altezza idrometrica max m 1.80 (28 ott. 1953), minima m 0.14 (2 apr. 1944), Portata max mi/sec. », mi- 
nima m/sec. 1,05 (2 apr. 1944). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m}/s 


Aprile x Maggio 


4.85 


up ni di i A OA EA ULTI a a e inni 
: i © Ch Th pl i © Sa to fe tale i pd fn 
ssssfssan33stahanhonog5E2Zthw 


pr © 
a 3 


#iugno 


Novembre | Dicembre 


Luglio Agosto |mtHattembre | Ottobre 
42.1 B.la T.31 6.67 21.8 4,51 
12.7 9.51 6,99 6.27 18.0 4,51 
12.1 23.2 6.67 5.88 16.5 4,51 
12.1 16.7 6.27 5,57 14,5 4,51 
12.1 15.2 5.88 5,57 13.2 4.33 
11.6 | 139 5,57 6.26 12.2 4.33 
11.6 12.7 5,57 4.96 11.3 4.33 
11.0 11.6 + 5.26 4.96 10.0 4.33 
10,5 11.0 5.26 4.66 9.4 4.16 
12.1 10.5 5.88 4.38 8.74 3.99 
18.2 9.02 6.27 4.38 8.43 3.77 
19.0 8.57 5.26 4.10 7.80 3.77 
18.2 8.12 4.96 4.10 1.50 3.66 
16.7 7.71 4.96 8.85 7.50 3.66 
15.2 TTI 4.96 6.99 1.50 3.66 
13.9 8.12 4.66 16.7 6.96 | 1.66 
12.1 8.57 4.66 26.0 6.96 3.66 
11.6 8.12 4.38 24 6.69 3.53 
12.7 9.02 4.66 17.4 6,20 3.53 
| 110 7.71 4,96 19.0 6.20 3.68 
11.0 8.12 4,96 16.7 5.98 3.80 
10,5 15.2 4,66 14.6 5.73 3.68 
9.52. 12.7 _ 4.66 13.3 5,29 3,52 
9,02 10.5 4.38 10.5 5.29 3.52 
8.57 9,51 1.11 36.6 5,29 3.37 
8.12 9,02 13.9 54.00 5.10 3,37 
7.71 13.3 9.02 55.8 5.10 3.21 
7.71 11.6 8.57 934 5.10 3.21 
7.71 10.0 1.71 [58.5 4.90 3,21 
9.51 9,02 6.99 (38.0 4.70 3.06 
9.02 7.71 (27.5) 2.86 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 
Gennaio | Febbraiu| Margo | Aprile 


34 8.9 
1.86 | 2.92 
1.15 | 1.15 
8.42 | 13,2 
20 35 
59 52 
0.34 | 0.67 


11.6 
5.88 
4.60 

26.6 

69 


109 
0.63 


29,2 
7.28 
1.05 

32.9 

85 

80 
1.06 


10.7 
B.76 
6.98 

39.6 


106 


38 
2.28 


43.0 
13.5 
2,95 
61.1 
163 
106 
1.54 


Giugno | Luglio | Agosto | Setuem. 
23.8 19.0 23.2 13,9 
12.1 11.8 10.7 6.10 

6.98 1.11 T.71| 4.38 

54.8 53.4 48.4 | 27.6, 
142 143 129 71 
177 165 151 111 

0.80 0.87 0.85 | 0.64 


47.8 | 22.7 | 18.6 | 32. 
11.8 1.71 5.91| 5 
4.0 3.5 3.0 2. 
53.4 | 34.9 26.7 | 24 
139 94 il 63 
117 134 109 94 
1.19] 0.70 0.65| 0 


Ottobre | Novem. | Disemb 


93.4 | 21.8 4.51 
19.3 8.66 3,77 
3.85 | 4.70 2.86 
87.5 | 39.2 17.1 
234 101 45 
347 16 53 
0.67 | 6.31 0.85 


22.3 | 70,5 4.7 
4.97 | 5.32 | 2.77 
2.24] 185 | 143| 

22.5 | 241 | 125° 

60 | 62 34 

6: | 52 
0.97| 0.55 | 0.65 


terra 


idrometrica 


— 137 


SCALA NUMERICA 


Altezza Portata 
m*/s 


Dal 1-1 al 28-X 


1.70 


sa Pron Portata 
m m/s 
0.90 11.7 
1.00 17.8 
1.10 26.0 
1.20 35,6 
Dal 29-X al 831-XIT- 
0.90 1.80 
1.00 | 3.40 


DELLE PORTATE 
Altezza 
idrometrica 


1.10 
1.20 
1.30 
1.40 
1.50 
1.60 
1.70 


XIII. — MIS À PONTE S. ANTONIO (M) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 114 %m? (parte permeabile 86%). altitudine max 2853 m s.m., media 
1234 m s.m.; zero idrometrico 385 m s.m.; distanza dalla confluenza col Cordevole 4 km circa; inizio osservazioni anno 1946. inizio mi. 
sure anno 1946, Altezza idrometrica max m 3.20 (12 nov. 1951), minima m 0.23 (3 gen. 1947), Portata max m'/sec. 152 (27 ou. 1953), 
minima m?fsec. 0.79 (25 e 26 ott, 1949). È 


| i PORTATE MEDIE GIORNALIERE-in m}/s 
| GIORNO | wennaio | Febbraio | Marso .| Aprile | Maggio 
i 2.92 1.66 1.88 1.88 | 603 2.65 12.4 35.52 2.85 4.54 19.2 3,63 
2 2.16 1.66 1.77 2.30 5.40 10.2 14.8 4.83 2.65 4.28 13.7 3.63 
3 2.60 1.66 1.66 2.02 5.09 4.83 9.75 ma 2.65 4.02 15.9 3.63 
4 2.45 1.51 1.66 2.30 4.51 5.12 | 6.06 11.5 2A4 4.83 13.7 3.50 
5 2.45 1.36 1.66 - 3.25 3.74 4.54 B.54 7.42 2. 4.28, 12.8 | 3.50 
Ls] 2.45 1.36 1.66 3.08 3.49 3.06 | 134 5.43 2.24 4.02, 11.2 3.50 
È 2.45 1.36 1.51 2.92 3.49 ‘3.06 6.38 4.83 2.24 8.77 10.1 8.50 
8 2.30 1.36 1.51 2.92 3,49 2.85 5.43 4.54 2.05 3.52 Q.T8 5.77 
9 . 2.30 1.24 1.36 2.92 3.03 39.7 11.1 4.28 2.05 3.52 8.50 3.63 
10 2.16 1.24 1.51 3.25 2.41 16.8 15.6 4.02 2.24 3.29 BAG 3.50 
11 1.88 1.24 1.36 3.25 2.21 144 _24,3. 3.77 2.85 3.06 71.53 3.27 
12 LTT 1.36 1.36 2.76 2.2} 7.718 13.4 3.29 2.24 3.06 6.69 3.27 
13 * 1.66 1.36 1.36 2.45 2.02 12.4 10.6 3.06 2.05 3.06 6.40 3.50 
l4 1.66 1.56 “1.24 2.30 2.02 16.3 8.54 2.85 2.05 3.06 6.40 3.05 
15 1.66 1.36 1.24 3.08 2.41 B.54 d.06 2.85 1.86 - 38.4 6.13 3.05 
16 - 1.66 1.36 1.24 3.42 ZAl 6.06 4.83 4.02 1.86 69.4 5.60 3.05 
1T 1.66 1.36 1.36 3.08 2.21 5.12 4.83 3.52 2,24 4T.& 5.33 3.05 
18 1.06 1.36 1.36 2.76 - 2.21 4,28 4.54 3.77 13.4 50.9 5.06 3.05 
19 1.66 1.36 1.36 2.60 2.41 4,28 4.54 3.29 4.54 20.9 4.80 3.05 
F41] 1.66 1.36 1.36 2.30 3.03 4,28 4.83 3.06 9.34 13.4 4.80 3.27 
21 1.66 1.56 1.51 2.30 2.62 4.02 3.17 2.85 6.72 10.2 4.80 108 
22 1.66 1.66 1.51 2.30 2.41 11.5 3.53 10.6 54 8.94 4.80 4.99 
FA) 1.66 1.66 1.51 2.43 2.41 6.38 3.29 4.83 3.52 7.06 4.80 4.73 
24 1.66 ASTE 1.51 5.10 241 4.02 8.06 4.02 3.06 5.74 4.56 - 4.00 
25 1.66 1.88 1.66 3.60 2.41 5.12 3.06 4,02 5.43 94.4 4.31 dh 
26 1.66 2.02 1.66 3.25 2.24 4.83 3.06 3.52 19.9 55.9 4.07 4.00 | 
27 1.66 1.88 L.66 6.15 1.83 8.94 2.85 3,29 1.78 99,4 3.84 4,24 | 
28 1.66 1.88 1.66 24.3 1.83 9.34 3.06 3.06 5.45 61.2 3.84 4 AR 
29 1.66 1.66 23.4 1.83 ‘| 12,0 3.06 3.06 | 5.45 34,2 3.84 4,73 i 
30 1.66 1.66 10.6 2.4l 6.06 8.94 3.06 4.83 33.2 3.84 4,73 
3l 1.66 1.66 2.41 4.54 Î 2.85 24.7 3.63 


e. —-.enl1. ——r____— 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 
Luglio 


Q max (m/s) . . 
{O media a > è 


minima (m?/s) . . 
media (l/s km) 
Dellusso (mm) . . 
Aff. meteorico (mm) 

Coeffie, di deflusso 


din (m2/5) . .° 118 | 184 |- 830] 245 | 296 | 19. 


94 16.2 | 17.4 | 80| 242 53.7 | 118 13.7 || 
media (o) ea 4.44 2.89 4.2 2.98 5.63) 6.71 5.05] 3.40 2.71] 3.28 3.97] 3.22 9.14 
Q minima {m/s} . 0.79 1.14 1. 1.14 1.16} 2.43 2.051 149 1.02] 0/92 0.79) 1.47 0.87 
O media {L/s- km?) 38.9 25.4 37.6| 26.1 49.4 | 58.9 44.3 | 29.8 23.8 | 28.8 34.8 | 60.2 28.2 
Deflusso (mm) . . 1228 68°. 91 to 128 159 115 80 fi 15 93 209 To 
Affi. meteorico (mm) 1517 122 135 43 152 |128 136 132 113 | 124 127 229 T6 
Coeffie, di deflossò . 0.81 0.56 0.67) 1.63 0.84] 1.24 0.85) 0.61 | - 0.57] 0.60 0.73] 0.91 1. 


— — -_ —rsyo© scene 


DURATA DELLE PORTATE 


SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


Piper @ Foriata n, ENTO saio iz 
m mila m m/s Li. m/s 
0.20 0.40 0.90 . 26.6 1.60 61.5 
0.30 2.00 1.00 31.4 1.70 | 66,5 
0.40 4.60 1.10 36.5 1.80 716 
0.50 8.00 1.20 41.6 1.90 - 716.8 
0.60 12.0 1.30 46.5 2.00 i 81.6 
0.70 16.5 1.40 51.6 2.20 91.6 
0.80 21.6 1.50 56.6 2.40. 102 


— l1i8 — 


XIV. — PIAVE A SEGUSINO (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 3333 km? (parte permeabile 76%). aree glaciali 6.22 km?; altitudine 
max 3342 m s.m., media 1343 m s.m.; sero idrometrico 200 m s.m.; distanza dalla foce 95 km circa; inizio osservazioni novembre 1925: 
inizio misure anno 1913. Altezza idrometrica max m #.85 (28 ott. 1953), minima m 0.05 (27 feb. 1933). Portata max m/sec. 1390 
{28 ott: 1953), minima m/sec. 17.9 (26 feb. 1944). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m!/s . | 

GIORNO Rosta | rtambre ]_Grebre_[ovenbr ] Dicembre 
1 41,8 29.3 30,0 28.9 63.7 40.1 126 114 9a.0 BAR 330 53.1 
«R 45.1 29,3 30.0 20.5 57.1 49.5 138 104 91.5 81.7 273 51.6 
5 dé.3 29.3 30.7 29.5 53.0 74.0 151 255 i 83,2 18.7 322 51.6 
4 45,1 28.4 30.7 29.5 - dB 54,9 140 304 81.7 78.7 "204 50.3 
5 42.6 2h.4 30.7 31.6 49,3 50.0 135 197 96.7 81.7 241 4T.6 
fi 41.7 BA 31.3 82.3 47.7 46:3 144 144 75.9 T8.7 171 464 
7 41.7 28.4 31.3, 32.3 48.7 43.6 171 125 10.4 115 167 46.4 
8 40.1 2h.4 30.6 31.5 46.1 48.6 149 106 10.4 75.9 174 464 

9 30.5 < 27.7 29.1 30,0 47.1 145 133 84.8 10.4 14.5 IT4 - 464. 
10 38.5 27.7 28.4 30.8 43.7 140 179 91.5 TLT. 11.7 142 46 A 
1] 37.6 28.4 I8.4 31.5 42.2 108 325 112 11.7 11.7 148 404 
12 36.1 ZI.7 2854 30,8 40.8 8.3 262 93.2 71.7 TOA 142 43.7 
15 34.6 26.9 28.4 30,5 41.6 - 804 Z09 È HE.l 69.1 70.4 118 43.7 
14 d4.6 26.9 21.6 - 30.5 40,3 98.7 205 80.2 65,3 704 110 42.5 
15 535.9 26.9 27.6 39.0 did 93.3 a 75.4 65.3 186 110 42.5 
16 33.1 26,9 26.9 53.9 45.7 78.8 159 86,5 61.8 382 115 42,5 

| 17 33.8 26.9 26.9 41.8 40.6 74.5 171 100 61.8 516 984 41.4 | 
18 33.1 26.0 26,9 39.4 42.1 80.2 129 91.5 58.4 337 484 42.5 
19 32.3 26.0 26.9 37.9 44.2 102 93.2 || 93.2 77.3 258 98.4 53.5 
20 31.6 26.0 26.2 37.2 44.2 74.5 140 . 81.7 ‘4 194 IB.4 155 
4 | ‘31.6 26.0 26.7 38.9 45.8 67.8 135 77.3 | 116 179 TO.T 85.5 
22 30,9 26.0 26,7 37.5 | 46.6 74.5 98.5 104 06.7 154 T6.T 65.9 
23 30,9 26.6 Z6.7 Pg de B 74.5 95.0 179 86.5 135 80.8 56.3 
24 30.2 27.1 26.7 41.0 43.3 81.7 96.7 140 ; 74.5 145 67.3 50.3 
25 + 30.2 28.3 7,8: 41.0 39,9 138 88.1 106 | 86,5 69] 60.7 48.9 
zo 30.7 294 27.8 40,4 42.1 126 81.7 03.2 189 799 59.1 47,5 
27 30.7 2940 27.8 45.9 43.7 120 81.7 89.8 124 O22 71.0 dA.B 
za 30.0 294 28.5 7194 44 A 114 14.5 120 102 1200 62.4 44.8 
29 i 300 27.6 87.5 46.0 123 73.I 103 95,0 649 54.5 44,8 
30 20.3 27.6 15.4 d4 2 89.8 | 102 89.8 578 57.6 41.4 
al 29.3 27.6 45,0 166 | 96.7 427, 43.3 
| Win, ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 
ANNO Gennaio | Febbraio] ture: | Aprile | Maggio | Giugnu | Luglio | Agustu | Bettem. | Ottobre | Fuveam, | Dicemb 


Q max (m/s) 46.9 294 31.3 87.5 62.7 | 145 323 304 189 1200 330 155 


Q media (m/s) 35.4. 27.7 | 283] 401| 457) 868 | 142 |118 86.1 | 285 | 136 52.0 


Q minima (m/s) 


29.3 26.0 20. 28.9 39,9 40.1 13.1 19.9 58.4 10.4 54.5 41.4 


Affl. meteorico (mm) 25 19 | 0 | 127 54 | 208 | 70 156 | 119 | 422 | 19 (osa 


Q max (m/s) .| 120 577  |sso 595 | 724 | 635 |e66s. |419 |301 |S514 DNz00 |1025 | 382 
Q media (m/s) + 89,2 | 50.7 | 484 65:3 | 98.9 | 155 | 146 97.8 |.77.1 | 72.0 | 839 | 112 62.7 
Q minima (m'/4) Te 17.9 | 19.6 | 17,9 19.0 | 185 | 22.9 | 34.2 | 39.6 | 28.9 | 26.5 | 222 23.6 |" 209 
A#I, meteorico (mm) 1322 59 | 67 84 | 108 150 |134 |131 |119 |u9 |133 145 73 


| SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


Altezza 
idrometrica Portata 


si mila 


Dal 1-1 al 28-X 
27.6 


35,4 


43.6 i 

52.0 Dal 29-X al 31-XII 
62,0. 1,20 38.8 
74.0 su: > 50.4 


Nota - Non sono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico perchè alla portatata del Piave a Segusino manca 
quella derivata a Soverzene, in misura variabile, per uso idroelettrico (Vedi Annali 1941). - 
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XV. — BRENTA A LEVICO(M) (1) i 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 km? (parte permesbile 59%). altitudine max 2150 m s.m., media 
901 m s.m.; zero idrometrico 437.00 m s.m. distanza dalla foce 167 km circa; inizio osservazioni novembre 1951; inizio misure giu- 
gno 1929. Altezza idrometrica max m 1.30 (28 ott. 1953), minima m 0.14 (25 lug. 1952. Portata max m/sec. 31.0 (28 ott. 1953), minima 
mi/sec. 0.14 (18 lug. 1943). i i i i di 


. PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mi/s 


| Ssttembre | Ottobre |Novembre | Dicwmbre 


de 1.65 1.13 0.91 0.72 1.54 0.81 1.44 1.06 1.24 1.61 14.8 3.64 
I 1.65 1.13 0.91 0.72 1.54 0.81 1.44 1.06 1.24 1.61 |} 14.3 3.64 
3 1.65 1.13 0.91 0.72 1.54 0.81 1.44 2.05 1.24 1.61 13.7 3.49 
4 ‘1.65 1.02 0.80 0.72 1.54 0.81 1.55 1.80 1.24 1.73 13.1 3.49 
5 1.65 | - 1.02 0.80 0.93 1.54 0.81 1.55 1.69 1.24 1.98 12.5 3,37 
6 1.65 1.02 0.94 0,83 1.54 0.90 1.55 1.46 1.24 1.85 11.9 3.37 
1 1.68 1.02 0.94 0.93 1.54 0.81 1.55 1.46 1.13 1.73 11.3 3.37 
1 1.68 0.89 0.94 0.83 1.54 0.90 1.55 1.46 1.13 1.49 10.7 3.37 
9 1.68 0.89 0.93 0.83 1.42 3.45 1.67 1.46 1.13 1.49 9.78 | 3.24 
10 1.68 0.89 0.93 0.76 | .1.42 2.25 1.67 1.46 1.00 1.73 8.89 3.24 
ll 1,68 0.89 0.93. | 0.76 1.42 2.25 2.10 1.46 1.00 2.10 7.99 | 3.13 
12 1.49 0.89 0.86 0.76 1.29 2.00 2.13 1.46 1.24 1.73 1.12 3.13 
13 1.49 0.89 0.86 0.76 1:29 1.76 2.01 1.46 1.24 1.61 7.12 3.00 
14 1.49 0.89 | 0.86 1.07 1.18 1.76 1.51 146 1.24 1.85 6.82 3.00 
15 1.49 0.89 0.86 ai 1.18 1.62 1.27 1.46 1.24 6.32 6.82 | . 3.00 
16 1.49 0.89 0.86 1.44 1.18 1.62 1.27 1.22 1.24 10.2 6.53 2.85" 
17 1.49 0.89 | “0,86 1.31 1.17 1.49 1.27 1.29 1.24 22.1 5.04 2.85 
18 1.49 0.89 0.86 1.31 1.17 1.49 1.27 1.22 1.24 10.8 5.40 2.73 
19 1.49 0.77 0.86 1.31 1.17 1.49 1.52 1.12 1.24 8.93 5.16 2.73 | 
20 1.49 0.77 0.86 1.31 1.04. 1.49: 1.65 1.12 1.24 7.95 4.90 2.83 | 
21 1.49 0.77 0.86 1.31 1.04 1.49 1.05 0.99 1.49 > 5.89 4.90 | 2.96 
22 1.49 0.77 0.86 1.30 1.04 1.36 1.06 0.99 1.49 5,89 4,90 2.83 
23 1.38 -| 0.77 0.85 1.30 1.04 1.36 1.06 1.96 | . 1.49 4.84 4.67 2,69 
24 1.25 0.66 0.85 1.30 1.17 1.47 1.06 1.96 1.49 4.60 4.67 2.69 
25 1.25 0.77 0.85 1.30 1.17 1.47 1.06 1.61 1.61 15.2 4.46 2.69 
2% 1.13 0,77 0.78 1.30 1.17 1.34 1.06 1.49 2.57 22.7 4.46 2.56 
- 37 1.13 0,77 0.78 1.55 1.04 1.34 1.06°| 149 1.97 25.1 4.27 2.41 
28° 1.13 0.89 0372 1.55 1.04 1.45 1.06 1.49 174 27.3 4.10 2.41 | 
| 29 1.13 0.72 143 | 1.04 1.45 1.06 131 | 197-| 26 | 378| 24 
80 1.13 0.72 1.54 1.04 1.45 1.06 1.24 1.85 17.1 3.94 2.4] 
31 1.13 0.72 1.04 1.06 1.24 15.4 2.28 
; Ri 
.ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 : | 
Aprile | Maggie | Grugnv | Luglio | Agosto | Settem. | Ottobre | Kovem. | Dicemb.! 
Qmax (m/s) . 27.3 1.68 | 113] 094 | 155) 154] 345] 310 2.05] 257) 27.3] 1481 36 
Q media (m3/s) . 2.52 1.46 | 0.89] n85| 1n| 126] 145] 142| 14|° 139] 830) 763] 2.96 
Ò naivliae ari 06 | 113) o.66| 0.722] 072] 104° os: 106) 099] 100] 149) 378) 228) 
O inadia (2/5 km) 208 | 121 | 737] 7.038 | 917) 104 | 120 | 17 | 17 | ns | 686 | 31 | 245] 
Deftusso (mm) . . 656 32 18 19 24 28 31 31 31 30 184 |l6ea | 65 
AF, meteorico (mm) 1242 14 12 0 137 48 » 131 179 154 119 411 11 26 
Coeffie, di deffusso . 0.53 2.29 | 150] co 0.18 | 0.58| o.z4| 017 0.20] 025) 045) 148° 2,50 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-32; 1936-43 e 1946-52 


max (m/s) . + 14.1 6.1 14.1 10.0 13.3 9.1 9.0 5.7 4.8 8.6 11.8 | 120 6.8 
media (m*/i) . . 1.96 1.75 1.80 2.04 243 | 2.70 2.41 1.76 1.34 1.39 1.66 |- 2.21 1.98 
minima (m/s). . 0,14 0.32 0.44 | 044 0.40 | 0.51 0.39 0.14 0.18 0.32 040 | 0.32 0.38 
media (l/s km3) . 16.2 14.5 14.0 | 16.9 20.1 |22,3 19,9 14.5 11.1] 11.5 13.7 | 18.3 16.4 
Deflusso (mm) . .| 511 39 36 45 52 60 | 52 39 ‘30 30 3T 47 4A 
Aff. meteorico (mm) | - 114l 54 69 68 “92 |148 123 115 91 121 91 108 6l 
Coeffic, di deflusso .|l 0.45 | 0.72 0.42 0.34 0.33 0.25 041] 044 0.72 


DURATA DELLE PORTATE 


Altezza 
idrometrica 
m 


(1) La stazione idrometrica e per la misura,delle portate è stata spostata, nel 1951, poco a monte della preesistente. 


XVI. — CEGGIO A MASO COSTI (M) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 19.5 km? (parte permeabile 31%). altitudine max 2381 m s.m.: 


me- 
dia 1722 m s.m.; zero idrometrico 870.00 m s.m.; distanza dalla confluenza col Brenta km 6 circa; inizio osservazioni marzo 1951; 


inizio misure marzo 1951. Altezza idrometrica max m 2.18 (8 nov, 1951), minima m 0.13 (8 feb. 1952). Portata max m?/sec. », minima 
m/sec 0.12 (vari feb. 1953). è 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m/s 


BIORNO | Gannale Febb.aio | Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto |Hsttembre | Ottobre | Novembre | Dicembre 
1 0.20 0.13 0.26 0.26 1.29 0.33 1.30 0.91 0.42 1.04 274 0.43 
2 0.20 0.13 0.23 0.29 1.11 0.36 1.85 2.03 0.38 0.91 2.36 0.38 
3 0.20 0.13 0.23 0.26 1.11 0.36 2.02 4.98 0,34 0.79 2.07 0.38 
4 0.20 0.13 0.23 0.33, 1.03 0.36 1.85 3.31 0.34 0.79 1.80 0.38 
5 0.20 0.14 0.25 0.41 0.96 0.36 1.76 2.18 0.34 0.74 1,54 0.34 
6 0.18 0.14 0.25 0.41 0.90 0.36 1.68 1.45 0.34 0.68 1.71 0.34 
T 0.18 0,14 0,25 0.37 0.84 0.36 1.51 1.36 0.31 0,63 1.62 0.34 
8 0.18 0.14 0.22 0.33 0.73 0.71 1.35 1.19 0.27 0.53 1,54 0.37 
9 0.18 0.14 0.22” 0.33 0.67 5.20 1.27 1.03 0.27 0.53 1,20 0.37 
10 0.18 0.14 0.22 0.41 0.63 3.48 1.44 0.88 0.27 0,53 1.12 0.33 
11 0.18 0.12 0.22 0.37 0.54 2.47 2.45 0.74 0.33 0,50 0.98 0.29 
12 0/16 0.12 0.19 0.33 0.46 2.10 2.45 0.60 0.25 0.50 0.91 0.29 
13 0.16 0.12 0.16 0,33 0,42 1.83 2.07 0.54 0.25 0.50 0.84 0,29 
14 0.16) 0.12 0.16 0.33 0.46 1.65 1.72 0.47 0.23 0.55 0.84 0.29 
15 0.16 0.12 0.16 0.38 (1.49 1.48 1.55 1A4 0.21 2.04 0.78 0.29 
16 0.16 0.12 0.16 0.38 0.49 1.40 1.39 0.88 0.21 5.50 0.71 0,29 
17 0.16 0,12 0.16 0.38 0.54 1.26 1.15 0.80 0.24 5.95 0.71 0.26 
18 0.16 0.12 0.14 0.34 0.58 1.00 1.09 0.66 0,23 4.85 0.65 0.26 
19 0.16 0.12 0.16 0.39 0.58 0.80 1.74 0.52 0.29 2.70 0,59 0.26 
2 0.16 0.14 0.14 0.43 0.58 0.74 0.96 0.52 0.33 2.31 0.59 0.28 
21 0,16 0.14 0.16 0.48 0.58 0.74 0.89 0.52 0.33 2.40 0.59 0.28 
22 0.16 0.16 0.16 0.48 0.53 1.02 0.78 0.88 0.39 2.01 0.53 0.25 
25° 0.i6 0.18 0.18 0.58 0.49 0.89 0,73 0.88 0.35 1.82 0.53 0.25 
24 0.13 0.21 0,24 0.64 0.49 0.89 D.67 0.79 1.35 1.72 0.53 1,25 
25 0.13 0.23 n.24 0.64 0.40 0.89 1,67 0.70 1.40 3.76 0.53 0.22 
pr) 0.13 0,26 0.27 D.64 0:37 0,97 0.62 O.T0 1.93 6,45 0.47 0.22, 
7 0.13 0.26 0.27 0.87 0.37 1.63 0.57 0.79 1.34 691 ‘0,47 0.22 
28 0,13 0.26 0.27 1,52 0.37 1.54 1.28 0,58 1.42 6.54 0.47 0,22 
29° 0.13 0.23 1.74 0.33 1,47 0.81 0.53 1.34 5.06 0.43 0.19 
| 30 0.13 0.23 1.52 0.33 1.30. LA. | 053 1.11 4.04 0.43 0.19 
31 0.13 0.26 0,34 LOT | 0.42 3.30 0.19 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 
ANNO 3eonaio | Febbraio] Marzo | Aprile | Maggio. | Giugno | Luglio | Agosto | Settem. .| Dicemb. 
Q max (m3/3) sol ozo oz6l on) 174] 129] 5.20] 245) 498/ 193] 691] 2.73] 0.43 
Q media (m/s) . 0.81] ol6 015| 021) 0.54| 0.61| 1.26 1.36{ 1.095 0.53] 247| 101) 0.29 
Q minima (m/s) 012] 013° 012] 0.14 0.26 | 0,33 | 0.33 0.57] 0.42] 0.21) 0.50] 043) 0.19 
Q media (1/s km?) 41.6 8.36 | 7.90 | 10.8 | 27.6 |314 |64.6 60.7 | 559 | 27.0 |126.7 | 518 | 148 
Defiusso (mm) 112 |22 |19 |20 [72 |ssa |167 186 - | 150 | 70 |339 |uis4 | 40 
Affi, meteorico (mm) 1077 23 8 0 107 39 129 128 139 103 365 13 23 
‘Coeffic. di deflusso . 1.22 0.96 2.38 o 0.67 2.15 1.29 1.45 1.08 0.68 0.93 | 10.3 si) 


sa 


XVII. — BRENTA A OSPEDALETTO (M) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 465 km? (parte permeabile 51%): alti‘udine max 2592 m s.m., media 
1192 m s.m.; zero idrometrico 301.69 m s.m.; distanza dalla foce 149 km circa; inizio osservazioni giugno 1928; inizio misure feb- 
braio 1928. Altezza idrometrica. max m 2.50 (28 ott. 1953), minima m -0.13 {31 mar. 1949). Portata max m/sec. », minima m!/sec. 0.51 
{31 mar. 1949). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mî/s 


GIORNO | iwannaio | Febbraio Marzo. Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto |WBsttembre | Ottobre | Novembre | DMoembra 
1° ‘3.92 2.64 2.36 1.73 | 8.60 5.28 | 7.87 9.52 | 1.25 18.8 26,9 8.57. 
2 4.14 2.64 2.36 |. 1.73 8.34. 4.61 9.80 9.26 b.B4 9.99 32.8 8.98 
3 4.14 2.64 2.36 1.87 8.10 5.13 10.9 | 417 6.45 9.72 | 319 8.70 
4 3,92 2.64 2.54 1.87 8.10 4.76 ‘10.6 21.1 6.45 9.40 28.5 8.70 
z 3.92 264 2.54 2.15 1.86 4.76 11.0 15,9 . 6.13 9.10 26.6 8.70 
6 3.61 2.64 2.54 2.48 T.86 4.35 11.5 14.1 6.13 w8.80 25.7 8.40" 
T 3.61 2.64 | 2.38 2.66 7.86 4.33 10.4 12.7 5.93 8.48 8 8.09 
8 3.61 2.44 2.22 2.66 | 7.63 - 4.35 9.25 12.0 5.68 8.18 22.8 8.09 
3 3.61 2.44 2.22» 2.86 1.42 71.1 9.00 11.3 5.68 1.91 21.8 8.09 
10 3.61 2.26 2.22 3.57 1.42 28.1 11.3 10.2 5.45 T.61. 20.9 7.8? 
11 3.34 2.26 2.22 3.87 6.61 20.6 21.3 9.87 > 6.06 1.61 19.5 7.82 
12 3.34 2.26 2.07 3.65 6.02 17.6 17.7 8.88 5.90 1.34 18,1 7.82 
13 3,34 2.26 2.07 3.65 6.02 15.0‘ 15.4 1.98 5.90 7.06 18.1 + 1.82 
: 14 3.10 2.07 |. 2.07 3.65 6.02 12.4 134 1.33 5.90 7,06 17.7 1.56 
15 3.10 2.07 2.07 4.24 6.12 10.2 12.0. 8.11 5.90 19.2 17.3 1.56 
16 3.10 207 ‘2.07 5.73 6.37 10.2 11.7 8.34 5.90 46.2 16,4 tt | 
17 8.10 2.23 1.94 5.18 6.02 8.86 10.5 8.84 5.90 43.4 16,0 ‘1.27 
18 3.10 2.23 1,94 -4,92 6.24 8.32 9.87 7.90 5.90 37.6 15.2 1.37 
19 3.10 2.04 1,94 4.68 6.24 (i r 11.2 1.52 6.32 31.9 144 6.98 
20 3.10 2.04 1.69 4.68 6.44 1.17 10.6 7.52 6.07 26.5 13.6 T.56 
21 3.10 2.04 1.59 4.45 6.96 6.94 9,42 7.12 6.07 23.7 12.8 T.56 
22 2.88 2.04 1.45 4.77 6.06 7.94 9.18 8.79 T.2h 23.2 12.0 7.28 
23 2.88 2.04 1.60 5.10 5.68 1.94 8.06 9.32 7.02 21.7 11.3 6.99 
24 , 2.88 2.04 | . 1.60 5.42 5.68 1.72 T.56 8.62 7.32 20.8 10.9 6.72 
25 2.88 2.20 1.60 5.74 5.31 1.48 1.34 8.62 7.08 48.2 10.9 6.72 
26 2.88 2.20 1.72 6.08 4.90 1.88 7.10 8.19 19.5 56.8 10.6 646 
27 164 2.20) 1.72 6.39 4.90 1.88 6.91 8.72 12.9 71.7 10.3 646 
| 28 2.64 2.20 1.72 9.47 4.90 8.62 6,91 8.72 11.1 75.0 9.97 6.22 
29 2.64 1.72 10.1 4.90 1.75 7.29 7.99 12.3 47.2 9,97 5.67 
30 2.64 1.62 8.89 4.48 T.20 9.39 | - : 62 11.1 45.8 9.65 5.67 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 


] ANNO |Gennaiv|Febbraic| Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agiato 


Q 

Q media (l/s kmî) 
Deflusso {mm} 

Affi. meteorico {mm} 
Coeffic, di deflusso 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1929-52 


| 


O max (m/s) } . a . 86.0 80.0 53.0 | 32.6 
0 media o: ; i 10.5 | 202 | 170| 884 
minima ( } i 0.52] 1.33 1L9u| 1.36 
6 media (1/s km?) ; 5 i È 22.6 | 434 36.6 | 19.0 
Deflusso (mm) . + 58 117 . 95 51 
Aff. meteorico (mm) i 87 14 115 108 | 
Coeffie, di deflusso . | i «Ma ‘ 0.51 0.67 0.81 0.83 | 0.47 0.35] 0.538 0.47 


| SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


aper Portata lacomenien, | Portata 

| m m3/s _—S ni 
0.05 2.00 0.75 29.7 
0.10 2.80 0.80 33.6 
0.15 4.00 pre fr 
pc 5.50 1.00 40.2 
pai 7,00 1.10 - 67.0 
0.30 8.70 1,20 65.5 
0.35 10.5 1.30 73.5 


e Ta 


XVIII. — BRENTA A BARZIZA (Bassano) (Mr) (1) 


CARATTERISFICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1567 km? {parte permeabile 66%): aree glaciali 1.3 km; altitudine max 
3185 m s.m, media 1256 m s.m.; zero idrometrico 105.83 m s.m.; distanza dalla foce 105 km circa: inizio osservazioni anno 1952; inizio 
misure agosto 1946. Altezza PRESENTE max m 3.95 (28 ou. 1953), minima m 0.62 (23 mag. 1953). Portata max m/sec. 1300 (28 ou. 
1928), minima m/sec. 14.0 (varii gen. e feb. 1922). 


| PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m8/ 


GIORNO | wennaio | Febbraiv | Marzo Aprile Maggio | Giugno Luglio Agosto |Heltembre | Oitobre |Norembre | Dicwmbre | 
1 14.3 28.1 32.8 35.0 80.8 42.8 99.4, 60.0 45.7 69,9" 315 49,9 
2 38.6 27.2 32.8 38.7 710.0 46.9 12.7 52.3 42,9 61.5 257 49.9 
3 37,5 28.1 32.8 37.5 64.9 70.0 ‘972 130 41.6 56.7 233 49,9 
4 36.4 27.2 32,8 38.7 60.2 58.5 95,2 154 40.2 55.1 211 48.6 
5 35.4 27.9 33.7 48.1 58.6 52.4 99.1 107 39.0 39.9 184 46.2 
b 35.4 27,0 358 49,7 57.1] 49,4 101 85.1 37.7 59,9 166 43,9 
U 344 27.0 358 42.8 54,1 46.8 31.1 74.0 36.4 59.1 148 47.4 
B 34.4 27.0 33.9 37.8 52.7 45.4 81.6 68.8 36.4 52.1 136 46.2 
9 334 25.2 32.4 354 31.2 387 76.0 62.1 35.2 49,1 125 46.2 
10 32.3 26.0 31.3 39.1 47.2 362 140 60.5 35.2 46.3 116 46,2 
11 30.6 26.7 31.3 51.4 47.2 189 332 54.2 42.6 45.0 108, 45.1 
12 30.6 25.0 31.3 49,9 45.9 139 253 49,9 42.6 43.6 106 43.4 
13 31.6 25.8 29.1 43.1 43.2 112 156 47.2 38.7 42.2 99.4 42.7 
14 30.7 26.5 28.2 40.6 40.8 97.9 130 44.6 36.2 42.2 91.6 42.7 
15 30.7 24.1 27.2 51.6 41.8 | 88.1 109 41.9 36.2 | 132 91.6 40.7 
16 30.7 24.1 27,2 85.7 43.1 16.9 94.5 46.1 36.2 597 84.0 40.7 
17 30.7 24.7 26.3 70.9 43.1 75.0 86.8 51,7 37.3 605 18.7 41.7 
18 29.8 25.5 26,3 » 67.6 41,8 73.2 17.4 48.8 35.2 394 17.0 40,7 
19 29.8 27.0 25.3 64.0 43.0 T14 19.1 43.4 38.5 z4l 713.7 40.7 
20 29.8 27,0 25,3 64.0 49.7 64.6 98.3 42.0 64.9 184 70.3 41.7 
21 29.8 27.9 26.0 62.8 49.7 59,7 82.7 38,2 66.6 164 67,2 65.9 
22 28.8 28.1 26.0 61.2 484 76.8 11.7 89.5 58.3 141 65.5 62.8 
23 29.8 28.7 26.6 - 62.8 45.7 97.7 66,4 65.8 50.5 125 62.4 51.6 
24 30.3 31,1 26.6 61.2 45.7 16.8 63.0 60.9 46.2 114 60.9 46.8 
25 29.4 32.0 26.6 59,7 42.9 91.7 59.7 54.6 49.0) 522 59.4 44.6 
26 28.6 33,0 28.5 55.0 40,4 84.) 53.4 51.5 162 733 58.0 41.3 
27 28.6 31.9 29.6 69.7 40.4 14.7 50,4 54.6 106 799 56.6 41,3 
28 27.5 32.8 29.6 139 42,9 74.7 47.5 59,2 17.2 1040 55.2 40.4 
29. 27.5 29.6 127 42,9 66.0 47.5 54.4 79.0) 650 da.I 40.4 
30 27.5 30.17 100 + 40.3 57.8 52.1 50.4 84.7 539 51,3 40.4 
31 28.2 30.7 : 44.1 73.6 Î 49.9 423 40.4 
| ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 (2) 
Q max (m'/2) 38.6 33.0 35.8 | 139 80.8 | 387 332 154 162 |1040 315 65.9 
Q media (m*/s) 31.4 27.6 29.7 59.7 | 490 96,9 96.7 63.0 52.6 | 263 112 45.5 
Q minima (m°/s) 27.5 361 25.3 | 35.0 40.3 | 42.8 47.5 | 38.2 35.2 | 42.2 | S13 | 404 
Affl. meteorico (mm) 26 12 0 121 65 189 178 138 130 464 12 d4 
max (m"/s) x 673 368 254 424 424 531 394 260 280 522 673 629 281 
media (m"/s) . 10,8 35.8 33.7 54.9 |.98.3 | 140 103 - | 61.4 50.9 56.7 .| 693 90,2 sa,t 
0 minima (m'/s) . 14.0 14.0 14.0 15.5 20.3 21.1 32.3 24.0) 19.5 19.6 | 17.6 20,5 18.5 
O media (4/s km) 45.2 22.8 21.5 35.0 62.7 98.3 65.7 39.2 32.5 36,2 | 44,2 ST.6 35.5 
Deflusso (mm) 1425 6l 52 4 162 238 170 105 87 94 118 149 95 
Affi. meteorico (mam) 1386 62 64 92 133 . | 180 133 116 |114 118 142 151 81 
| Coeffie, di deflusso . 1.03 0.98 1.02 1.22 1.32 1.28 0.91 Ì DIG 0.80 0.83 0.99 1.17 


SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 


Altezza 
idrometrica 
m 


(1) — La 


Ia stazione di Sarson possono ritenersi validi anche per la stazione di. Barziza (Bassano), in considerazione della trascurabile 


stazione di misura di Barziza (Bassano) sostituisce quella di Sarson, funzionante dal 1922 al 1941. I bilanci calcolati per 


differenza dei bacini imbriferi sottesi: km!. 4. 
(2) — Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa della diversione delle portate operute 
dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta. 


XIX. — ASTICO A FORNI VAL D’ASTICO (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 136 km? (parte permeabile 100%); altitudine max 2014 m s.m., media 
1173 m s.m.:; zero idrometrico 315 m s.m.: distanza dalla confluenza col Bacchiglione 60 km circa; inizio osservazioni settembre 1949: 
inizio misure settembre 19149. Altezza idrometrica max m 2.49 (16 ott. 1953), minima m 0.42 (19 ott. 1949). Portata max m?/sec. +, mi- 
nima mìfsec. 0.46 (2 lug. 1950). . 


e Rr*EOAeteiteE oe 
= 


" . PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m?/s 


| GIORNO | Gennaio | Fabbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto |Bsttembre | Ottobre |Novembre | Dicembre 
1 1.34 1.12 1.35 2.34 s.7a 0.81 4.02 2.71 1.66 6.20 19.1 1.46 | 
2 1.44 1.12 1.23 2.67 4.40 0.92 15.8 2.58 1.66 4.61 14.6 1.31 
3 1.44 1.12 1.23 2.86 3.57 0.92 16.9 8.48 1.66 3.74 12.7 191 
4 1.44 1.12 1.35 2.86 2.93 1.03 11.2 10.2 1.66 3.24 11.0 1.46 
5 1,34 1.22 1.35 3.73 2.59 1.14 8.08 6.20 1.54 2.98 9.40 1.81 
bi 1.34 1.22 1.46 3.73 2.27 1.25 6.04 4.61 1.54 2.08 T.96 1.31 
n È 1.34 1.10 1.46 3.27 2,13 1.25 6.57 3.74 1.54 2.77 6.95 1.31 
8 1.34 1.10 1,58 2.69 1.99 1.14 5.23 3.24 1.43 2.58 6.04 1.31 
9 1.34 1.10 1.46 2.36 1.82 26,9 4.92 2.71 1.32 2,23. 5.14 1.3] 
10 1,24 1,10 1.36 2.69 1.82 21.4 11.2 2.58 1.22 2.07 4.84 1.31 
11 1,24 1,10 1.25. 4.34 1.63 11.7 249 2,39 1.32 2.07 ° 4.28 1.46 
12 + 12 1.10 1.25 3.75 1.63 8.48 21.1 2.23 1.43 1.92 4.28 1.46 
13 1.24 110 |. 1.15 2.88 1.63 6.94 13.7 2.23 1.43 1.79 3.79 1.31 
14 1.24 1.10 1.04 2.53 | 1.63 5.87 10.2 2.07 1.43 1.79 3.56 1.17 
15 1.14 0.94 1.04 2.88 1.63 5.23 7.68 1.92 1.32 29.7 3.33 117° 
16 1.14 0.85 0.96 3.52 | 146 4.61 6.20 1.92 1.32 71.2 3.11 1.17 
D:, 1.14 0.94 0.96 53.76 1.31 4.61 5.23 1.79 1.32 40,8 2.90 1.17 
18 1.14 0.94 0.96 4.36 1.31 4.30 4.61 1.79 1.22 26.3 2.90 1.02 
19 1.14 0.94 0.85 5.74 1.31 3.74 4.92 1.79 1.43 18,3 2.70 1.02 
20 1.14 0.94 0.95 6.51 1.12 3.24 6.57 1.66 2.98 12.7 2.70 1.02 
21 1.24 0.94 0.95 6.13 1,26 3.74 5,54 1.66 | 3.48 9,81 2.70 LIT | 
22 1,24 0.94 0.95 6.13 1.12: 4.61 4.61 1.92 3.24 7.61 2.49 1,17 
23 1.24 0.85 1.06 5.38 1.12 4.02 3.74 2.77 2.58 5.74 2.31 1.17 
24 1.24 0.94 1.17 5.02 1.12 3.48 3.48 2.58 2.23 4.56 2.31 1.17 
25 1.24 0.94 1.29 5.02 1.12 4.30 3.24 2.23 2.23 47.7 2.12 1.17 
26 1.12 1.13 |} 140 4.08 0.84 4.30 2.98 1.92 142 | 525 2.12 1.02 
27 1.12 1.24 1.63 5.02 0.84 4.61 2.58 1.79 8.48 54.6 1.94 1.02 
28 1.12 1.35 1.76 13.8 0.92 3.74 2.39 2.07 5.87 64.9 1.94 1.02 
29 1.12 1.90 12.8 0,92 3.24 2.39 1.92 11.2 34.5 1.76 1.02 
30 1.12 1.90 8.29 0.91 2.08 2.58 ‘1.79 9.79 35.9 1.76 0.87 
31 1.17 2.04 0. 1.79 26.3 0.87 


hei 
fn 
pa 
a 


ENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 


r==rree=rre ope 


Q max (m/s) 


71.2 19.1 1.46 
Q media (m/s) 18.8 5.09 1.19 
Q minima (m°/s) . 1.79 |- 1.76 0.87 | 
O media (4/s km?) 138.2 | 374 | 835] 
(Deflusso (mm) . . 370 97 23 | 
AÎfl. meteorico (mm) < 


I Coeffic. di deflusso . 


O max (m/s : 85.5 | 12,5 53.5 | 20.8 41.4 | 27.5 16.9 8.7 9.0 | 16.5 31.6 | 85.5 21.2 
media (m/s) . 4.82 2.26.) 414} 4.00 | 10.1 10.7 4.04 | 1.93 Et 2.59 4.10 | 8.82 | 2.79 
minima {m*/s) . 0.46 0.92 0.73 | 0.88 1.67 | 1.98 0.88 | 0.46 0.49 | 0.82 0.82 | 0.02 1.24 

Q media (l/s km) 35.4 16.6 30.4 | 20.4 74.3 | 78.7 29.7 | 142 12.6 | 190 34.6 | 64,9 20.5 

Deflusso (mm) “. 1118 45 T4 79 193 211 17 38 34 50 93 169 55 

Affl. meteorico (mm) 1452 92 165 63 146. |103 93 . |106 95 121 117 236 115 

0.36 | 0.41 0.79 f 0.72 0.48 || 


| Coeffic, di deflusso 0.77 0.49 | 0.45] 1.25] 132] 205] 083 | 0.36 


ER 


DELLE PORTAT 
1950-1952 


| DURATA 


Altezza 
ldrometrica 


giorni 


10 
91 
182 
274 
355 


— li — 


XX. — POSINA A STANCARI (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 116 km? (parte permeabile 93%): alt'‘tadine max 2236 m s.m., media 1200 
m s.m.. zero idrometrico 390 m s.m.; distanza dalla confluenza con l’Astico 3.5 km cirea: inizio osservazioni settembre 1949: inizio 
misure settembre 1949. Altezza idr metrica max m 2.40 {9 nov. 1951), minima m 0.03 (20 feb. 1952). P_rtata max mifsec. », minima 
m3jsec. 0.61 {11 mov. 1950). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m/s 


1 2.19 1.24 0.93 0.85 4.B8 1.43 3.22 3.02 1.52 4.75 19.0 2.36 
2z D.A7 I.14 0.93 0.85 4.31 1.56 6.53 3.02 1.52 3,95 16.1 2.35 
3 2.31 1.14 0.93 0.85 4.12 1.56 5.80 5.17 1.31 3.57 14.2 » 2.25 
4 2.31 1.14 0,93 0.93 5.77 1.43 4.70 4.54 1.37 3.20 | 12.5 | 2.25 
5 2.06 1.14 0.93 1.02 3.59 1.43 4.09 3.95 1.37 3.20 11.2 2.10 
fi 2.06 1.14 0.93 1.11 | 3.41 1.3] 4.29 3.57 1.37 2.85 9.58 2.10 
1 2.06 1.14 0.93 1.02 3.41 13] | 4.70 3.58 1.22 2.67 8.45 1.96 
8 1.92 1.05 0.93 0.93 3.4] 1.69 3.71 3,20 1.22 2.49 1.41 1.96 
9 1.92 1.05 0.93 0.93 3.23 206 4.92 3.20 1.05 2.32 6.75 1.96 
10 1.79 1.05 1.93 1.20 3.06 11.2 8.06 3.03 1.08 2.32 6.12 1.81 
11 1.68 1.05 0.93 1.43 2.74 6.540 15.3 2.67 1.22 2.16 5.81 1.81 
12 1.56 1,05 M.93 1.31 2.41 5.25 153 2.67 1.08 2.00 5.3] 1.68 
| 13 1.56 1.05 0,93 1.20 2.41 4.88 9.89 22.49 1.08 1.83 5.08 1.68 
14 1.56 1.05 0.93 1.20 2.4] 4.37 8.40 2.67 1.C8 2.00 4.85 1.68 
15 1.56 1,05 0,93 3.06 2.26 4.26 7.18 2.85 0.95 30,8 4.39 1.54 
16 1.56 1.05 0.93 5.08 2.11 4.67 6,29 2.49 |- 0.95 12.4 4.19 1.54 
u7 145 0.94” 0.94 4.31 1.96 | 4.88- 5.82 2.32 0,95 63.0 3.98 1,54 
18 1.35 1.05 0.94 4.12 1.96 4.26 5.36 2.16 0.95 db 3.79 1.54 
19 1.35. 0.93 0.94 3.94 1.96 4.07 6,29 2.16 1.52 24,3 3.62 1.54 
20 1.35 0.93 0.85 3.4] 1.96 4.27 — 6,05 2.00 2.85 25.5 3.62 1.54 
21 1.35 0.93 0,85 3.23 1.96 3.88 5.15 2.00 2.1f 19,9 3.62 1.54 | 
22 1.35 0.93 0.85 3.06 1.82 4.89 | 473 2.32 1.67 16.1 3.62 1,54 | 
23 1.35 0.93 0.85 3.06 1.82 4.68 4.32 2.16 1.52 13.3 3.46 1.41 
24 1.24 0.93 0.85 3,77 1.69 4.27 3.93 2.32 1.52 11.6 3.27 1.28 
27 1.24 0.93 0.85 3.17 1.69 4,89 3.55 2.16 2.00 64.3 3.02 _ 1.28 
. 6 1.24 0,93 0.85 3.59 1.69 6.26 3.18 2.00 4.96 ., 58.9 3.02 1.28 
27 1.24 0.93 0.85 6.59 1.69 5.56 3.270 2.00 3.36 ' 73.7 2.96 1.28 
28 1.24 0.93 0.85 9.53 1.82 4.90 3.27 2.00 3.56 65.0 2.79 1.28 
29 . 1.24 n.85 6.83 1.69 4.28 3.27 1.83 GUIA 40.0 2.63 1,28 
30 1.24 + 0.85 5.49 1.69 3.67 3.56 1.67 6.08 33.3 2.49 1.28 
31 1.24 0.75 1.56 3.18 | 1.67 24.9 1.28 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 
ANNO Gennaiv | Febbraic] Marzo | Aprile | Maggie | Giugno | Luglio | Agosw | Settem. | Ottobre | Kovem.| Dicamk 
({Q max (m?/s) ° 73.7 2.47 1.24] 09% 9.55] 488) 20.6 15.3 5.17 0.16 | 73.7 19.0 2.36 
(Q media (m/s) î . 4.6) | 1.61 1.03 0,90 2.92 2.53 4.61 5.72 2.67 2.05 | 22.9 6.23 1.67 
minima (m5/s) . 0.75 1,24]. 0.93] 0.75) 0.85! 1.56 1.31 3.18 1L.67| 0.95) .1.83| 2.49 1.28 
O media (l/s km) 39,7 13,9 8.88 T.,18| 25.2 21.8 39.7: | 49.3 23.0 17,7 | 1974 53.7 14.4 
Deflusso (mm) . . 1252 37 2] 21 65 SB -| 103 132 € | 46 529 139 39 
| Affl. meteorico {mm} 1981 36 14 0 249 53 251 242 139 182 763 4 .,| 38 
Coeffic, di deflusso . 0.63 1.03 1.50} mm - 0.26 1.09 | D+ 0.55 0.45 0.25 0.69 9.93 D3 | 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-1952 
6 max {m/s} È T.6 1.9 2.76] 5.01| 199 | 130 24.7 
media {m}/s) a 3.17 2.09 1.64 1.79 3.37| 109 3.82 
O minima (m7/s) 1.04 0.81 D.T4 0.80 0.96) 061 L50 
O media (1/s km?) 27.3 18.0 14.1 15.4 29.1 94.0 32.9 
Deflusso (mm) 71 * 49 58 40 18 245 88 
Affi. meteorico (mm) | 99 1 167 170 305 159 
Coeffic, di deflusso . 0.72 0.40 0.35 0.24 0.46 0.80 0.55 


Altezza Altezza 
idrometrica TOA idrometrica 
m mi/s | m 


0.40 6.90 0.80 + 
0.45 8.65 0.90 
0.50 10,6 1.00 
0.55 12.7 1.10 
0.60 15.0 1.20 
0.65 17.8 1.30 
0.70 20.9 1.40 
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XXI. — BACCHIGLIONE A MONTEGALDELLA (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1384 km? (parte permeabile 19%): altitudine max 2341 m sm.,, me- 
dia 649 m s.m.. zero idrometrico 15.06 m s.m.; distanza dalla foce 80 km circa; inizio osservazioni settembre 1929; inizio misure luglin 
1929. nes <iaggi max ‘m 8.08 (9 nov. 1951), minima m -0.56 (lo lug. 1952). Portata max m/sec. 563 (9 nov. 1951), minima m/sec. 
5.50 (8 ago. 1943 ; 


Febbraio Margo Aprile |. Maggio Giaime 
1 45.3 16.5 16.3 13.7 17.2 15.9 22.6 23.4 20.0 31.1 113 31.8 
z 54.5 19.0 17.8 15.4 19.7 15.7 30.2 22.1 19.1 28.4 89.2 318 
3 37.7 17,4 16.9 13.2 16.0 20.0 44.3 29.5 19.1 25.1 88.5 31.8 
A 30.1 16.8 16.7 13.5 18.7 16.4 42.1 30,0 18.9 24.0 75.8 299 
5 27.3 17.9 16.4 * 11.3 17.6 16.4 33.1 23,9 17.8 32,4 65.6 30.6 
6 26,1 18.1 16.0 13.3 16.4 15.2 314 "RI. 15.4 27.8 58.1 28.1 
i T 26.1 16.9 15.6 15.8 16.0 14.9 25.5 22.6 18.0 25,9 52.7 31.6 
8 24.7 16.2 13.9 13,5 17.5 16.3 24.7 22.9 15.2 24,9 47.3 28.5 
- 9 24.2 17.7 17.0 14.0 17.9 68.3 23,9 20.4 18.8 24.0 45,9 35.9 
10 23.1 18.2 15.3 15.5 16.0 mne 24.1 20.8 18.3 23.6 44.0 34.5 
| 11 ‘20.8 18.1 15.1 17.0 18.7 38.0 571 20.6 26.0 23.6 40.8 31.6 
| 12- 24.1 18.4 - 14.2 14.7 17.5 301.7 98.3 20.0 274 23.1 40.8 30.2 
13 22,3 17.0 15.0 16.5 17.1 25.4 53.3 "18.7 20.8 22.8 40,5 271.8 | 
14 21.2 19.6 14.7 14.8 15.6 29.9 50.7 18.7 21.5 25.8 39.8 » 32.1 | 
15 21.2 15.6 15.8 23.1 18.5 24.9 309.6 IT.I 19.1 82.5 37.3 28.2 I 
16 20.4 206 15.7 56.0 17.1 24.9 34.0 17.7 20.3 185 38.5 294 | 
17 20.2 20.6 14.2 31.5 14.8 »+31.0 40.2 19.3 20.5 400 35.7 20.0 
| 18 18.3 17.3 14.0 22.5 17.5 25.2 29.1 19.5 19.7 225 35.7 29,0 
19 21.3 19.7 12.5 17.7 15.7 23.0 28.2 18.2 18.8 119 35.4 28.7 
20 18.7 18.0 15.2 18.7 15,5 28.2 43.1 19.5 19.0 113 35.1 354 
21 18.9 17.3 14.3 17,5 15.3 21.5 30.8 17.9 21.1 92.6 34.E 49.6 
22 18.9 15.7 13.1 16.1 15.2 21.3 18.8 20.0 19.9 64.5 33.7 42,3 
23 18.4 | 191 14.9 15.9 14,9 20.3 26.3 22.7 19.4 50.3 35.0 34.8 
24 19.1 17.4 13.6 15.6 13.5 22.0 25,2 19.9 18.1 42.1 -. 35,0 32.4 
25 17.6 17.0 13.4 13.4 16,2 24,5 23.3 20.2 20.3 120 34.6 30,9 
Z6 20.6 17.3 13.6 15.3 14,5 22.3 20.6 20.4 39.4 ATE 34.1 30.1 
27 18.3 17.1 13.6‘ - 17.9 13.8 20.8 22.1 22.8 5.8 356 34,1 29.2 
28 18.1 17.1 13.6 36.0 14.1 28.5 _ 20.6 21.6 22.5 _ 408 33,9 29,5 
29 18.3 y 10.4 27.8 144 28.2 19,9 20.6 68.5 272 33.7 28.6 
30 17.8 14.1 21.9 13.9 23.4 19,5 20.6 86.7 240 33.7 28.3 
31 1I7.I 13.4 15.0 27.1 21.5 159 26,3, 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 
| | ANNO | Gennaio | Febbrale| Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agesto | Settam, | Ottobre | Fovem.| Dicemb 


O max (m?/s) 442 251 - | 255 156 213 173 115 i 
O media (09/9) 28.5 27.9 |- 30.5 | 298 | 319 | 384 | 204 | 225 | 197 | 205 | 245 | 374 | 202- 
:Q minima (m*/s) . 5.5 9.5 8.1 6.8 6.8 5.9 1.3 | 6.6 5,5 6.4 T.0 6,5 8.5 
O media (1/5 km?) 20,6 20.2 | 220] 215 | 230 | 27.7 | 21.2 | 16.3 | 142 | 148 | 17.7 | 270 | 211 
Deflusso (mm) 649 54 -53 58 60 715 55 44 368 38 47 10 57 
Aff, meteorico (mm) | 1453 76 89 99 120 |187 133 |xio |u0o ie |146 |164 93 | 
ilCoeffio, di defluaso . 0.45 * o.71] oso 0.59] 050) o40) 04.) oc40| 0.35] 0.30) 0.32) 043) 061] 
SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 
Pisino A Portata tra, Portata ilicraiata ‘riva 
m m/s ; m_ m/s m mi/s 
- 0.40 11.2 0,30 24.8 1.20 ss4a || 
- 0,30 12.4 0.40 21.6 1.40 59.0 | 
- 0.20 14.0 0.50. 30.4 1.60 65.2 | 
i 0.10 15.4 0,60 | 332 1.80 71.6 | 
0 17.2 0.70 36.4 2.00 78.0 | 
0.10 19.4 0.80 39,6 2.20), 84.6 
0.20 22.0 1.00 46.0 2.40 91.0 


—' 146 


XXIIL. — ADIGE A TEL (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1675 km? (parte permeabile 14%). aree glaciali 98.8 km5; altitudine 
max 3899 m s.m., media 2100 m s.m.; zero idrometrico 506.12 m s.m.; distanza dalla foce 338 km circa; inizio osservazioni aprile 
1929. inizio misure agosto 1927, Altezza idrometrica max m 3.20. (27 set. 1942), minima m 0.69 pH mag. 198). Portata max m/sec. [A 
minima m'fsec, 6.00 (T mag. 1942). 


PORTATE MEDIE GPORNALIERE in m/s 


| 
1 23.0 21.1 19.4 2),5 14.8 26,4 69,9 48.6 40,0 43.7 45.7 30.0 
2 23.6 23.0 20,7 19.9 15.1 27.9 79.0 47.8 41.8 35.1 47.5 32.5 
3 23.6 22.4 21.7 17.5 14.9 23.8 16.4 57.9 42.7 31.9 49.3 28.5 
4 23.2 224 |. 222 18.4 15.5 23.1 70.9 47.8 43.6 36.7 42,9 28.5 
5 232 22.4 21.6 17.9 16,0 23.5 79.1 46,9 44.5 38.3 41.0 28.5 
6 21.7 22.8 21.1 15.6 16,0 21.0 81.8 47.8 41.0 | 35.8 41.8 23.7 
1 22.8 23,3 20.5 17.3 16,0 20.0 89.3 48.7 46.4 35.0 38.2 24.5 
8 22.8 24.3 21.0 18.3 15.7 2TA 85.6 44,3 44.6 32.6 38.2 25.8 
9 23.4 24.3 21.9 17.2 14.5 61.3 85.6 42,5 44.6 32.6 37.1 28.1 
10 23.9 24,9 24.4 18.2 13.6 - 42,2 90.4 47.0 44.6 27.3 38.9 26.6 
DI 21.0 24.9 24.4 18.5 13.6 37.1 71.9 46.2 41.9 30.1 40.6 26.0 
12 23.5 24.1 23.6 19,0 13.6 37.1 63.7 48.8 | 392 30.8 39.7 26.0 
13 24.0 24.1 23.6 19.9 13.6 38.7. 60,2 44.3 37,5 31.6 38.7 23.4 
4 26,1 24.1 23.6 20,9 13.1 - 4322 56.6 58.0 31.1 31.6 35,9 26.1 
15 26.7 23.4 21.7 2.4 13.1 41.4 52.0 57.1 28.1 37.8 29,5 27.7 
lb 25.4 24.7 22.2 22.1 12.9 42,3 52,9 53.4 28.9 51,4 32.6 26,9 
17 24.8 26.6 23.3 22.1 12.6 37.8 53,9 52.5 30,3 50.4 34.1 27.8 
18 © 23.2 25.3 23.3 19.9 15.8 51.5 65.8 52.5 33.5 69.4 34.1 27.7 
19 24.9 23.2 23.3 15.8 20.6 56.1 90.7 49.8 35.9 59.4 33.4 26.4 | 
20 24,9 23.2 22.6 18.5 27.0 49.1 62.1 50.8 3 50,2 32.7 23.1 
21 24.4 23.2 23.2 19.0 29.2 47.8 58.5 51.7 29.6 43.8 31.9 25.8 
ui 24.4 21.1 21,9 17.6 26.2 51.5 61.2 717 25.4 42.8 25,8 26,5 
23 24.4 22.6 23.1 17.6 FI 49.8 63.1 55.4 24.7 | 418 28.0 25.8 
24 23.4 22.0 24.4 17.2 33.3 53.5 63.1 52.6 24.7 39.1 32.1 25.8 
25 24.9 22.0 23.1 15.2 33.3 67.1 57.7 48.9 38.5 45.3 31.3 21.3 
26 25.6 22.4 22,3 15.6 36,5 57.1 60,4 53.5 48,2 55.3 30.6 21.3 
27 24.9 21.9 23.7 16.0 38,3 56.2 57.8 54,5 43.7 58.9 30.6 21,9 
28 24.2 21.3 20.6 16.5 36.5 55.4 56.0 45.4 48.2 70.6 30.6 28.2 
29 24.8 16.4 15.7 30.2 57.0 53.2 42.7 510 65.1 26.1 27.4 
30 24.7 20.0 15.4 27.9 61.7 62.3 40.9 46.4 65.1 29,1 26.5 
31 24.7 21,5 . 24.4 54.2 | 42.7 50,4 25.5 


Luglio | Agosto | Bettem. | Ottobre | Kovem.j Dicemb 


Q max {m}/s) 
Q media (m*/3) 


51.0 | TO6| 403 )| 32,55 
38.4 | 442| 356| 262 
| Q minima (m?/s).. 24.7) 275) 258| 213 


Affl. meteorico (mm 14 140 z 8 


lo BEI 201 | 235 | 184 | 217] 349 | 113 |161 |181 [179 |2z01 |in2 


29.0 

media (m°/s) +. 34.8 14.4 13,0 13.0 13.5 35.7 69.9 80.0 66.4 464 32.1 È 17.9 

minima (m°/8) ; 6,0 10.0 9,5 9,2 6.5 60] 96 | 26.6 21,2 21.8 | 1209 10.7 

Q media (l/s km® ) 20.8 8.60 1.76 T.T6]|- 8.06] 15.3 41.7 47.8 39.6 27.7 192 10.7 

Deflusso (mm) + 655 23 19 21 21 41 |108 |izr  |106 2 | 51 28 
Affi. meteorico {mm} 649 26 23 33 43 Gb TO 90 85 69 55 29 

Coeîfie, di deflusso 1.01 0.88| 0.83] oss) o49l 0.6) 154] 141) 1251 .104| 0.93 0.97 


- 


(1) — Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svaso 
del serbatoio dei Laghi di Resia che alterano i nf dei deflussi naturali, 


— li — 


XXI. — PLAN A BAGNI PLATA (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Baeino di dominio 82 km? (parte permeabile 30%). alisscdiinia max 3479 m s.m., me- 
dia 22Î5 m s.m.; zero idrometrico 1000.00 m s.m. distanza dalla confluenza col Passirio 0.7 km circa; inizio osservazioni agosto 
1952; inizio misure agosto 1952. Alteaza idrometrica max m 2.00 (28 ot. 1953), minima m 0.05 (10 feb, 1953), Portata max >, 
minima m/sec. 0.57 (vari feb. 1953). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m/s 


| 1 0.84 0.72 0.76 1.06 1.83 3.05 1.43 4.27 3.11 4.57 9.52 1.70 
| 2 0,82 0,72 0.67 1.10 1.96 2.70 8.99 3.78 3.03 3.21 8,37 1.66 
3 0.82 0.72 0.76 1.14 2.42 2.54 8.45 3.78 2,95 2.78 1.39 1.62 
4 0.81 0.72 0.77 1.24 2,27 2.47 1.85 3.99 2.68 2.08 6.66 1.62 
5 0.81 0.69 0,82 1.62 2.18 2.32 1.66 3.71 2,55 2.78 5.60 1.58 
6 0.81 0.71 0.77 1.41 2.10 2.25 147 3.53 | - 2.55 2.72 4.99 1.54 
7 0.79 0.76 0.61 1,21 1.95 2.25 8.27 3.36 2.49 2.65 4.47 1.54 
8 0.77 0,69 0.64 1.19 1.81 3.31 7.48 83.11 2,55 2.51 3.87 1,54 
9 0.81 0.70 0.70 1.24 1.73 11.1 8.07 2.88 242 2.35 3.27 1.58 
10 0.88 0.57 0,62 1.50 1.60 6.85 14.1 4,34 2.50 2.40 3.19 1.62 
| n 0.86 0.57 0:68 1.22 1-64 5.44 8.94 8.66 2.32 2.19 3.03 1.58 
i 12 0.83 0.57 0.61 1.20 1.41 5.61 71,31 3.41 2.16 2.19 2.89 1.54 
| 18 0.75 | 0.59 | 0.60 1.13 | 141 6.30 7.722 | 3.58 | 206 | 229 | 2.60 | 150 | 
14 0.72 0.60 0.73 1.15 1.49 7.47 1.72 3.41 2.02 2,58 2.62 1.38 
15 0.75 0.59 0.63 1.13 2,31 6.70 1.34 | 3.16 2.08 25.6 2.54 1.34 | 
16 0,89 0.60 0.65 1.20 2.43 4,44 4.93 2.93 |- 2.08 18.1 2.41 1.30 
17 0,80 0,62 0,95 1.15 3,37 4.11 5.91 2.72 2.03 22.9 2.29 1.30 
ì 18 0.78 0.64 0.77 1.15 3.57 12.0 5.62 2.81 1.99 14.6 2.22 * 1.30 
1 19 0.84 0.60 0.81 1.18 3.37 11.2 9.00 2.88 2.14 10.4 2.12 1.30 
20 0.77 0.63 0.79 1.23 5.06 6.75 6.46 2.96 2,24 8,56 2,05. 1.30 
2} 0.76 0.65 0.85 1.41 6.32 5.40 5.63 2.81 2.19 6.87 2.05 1.26 
29 o76 | OT 0,85 1.43 6.14 7.75 5.09 8.03 2.09 5.36 2.05 1.23 
23 0.76 0.71 0,85 1.55 5.61 8.36 5,24 4.65 2.01 4.90 1.98 119 || 
24 0,74 0.71 0.92 1.69 6.32 .| 923 5.53 3.67 2.01 4.90 1.93. 1.15 
25 0.78 0.74 0.96 1.74 6.32 152 5.81 3.34 2.96 12.8 1.84 1.15 
26 0.74 0.75 0.98 1.69 6,49 11.7 5.26 8.65 4.26 12.1 1.79 1.15 
27 0.77 0.77 1.00 3.59 6.70 9,25 5.01 4.16 3.19 21,9 1.79 1.11 
2g 0.77 0.79 1.00 2,28 7.09 7.80 4,45 3.43 3.62 264 1.79 1.11 
29 0.72 0.96 2:23 5.46 7.80) 4.34 3.10 5.11 19.1 1.79 1.08 
30 0.73 1.00 1.83 4.49 10,2 5.41 3.02 4.57 12.3 1.79 1.04 
31 0.76 1.07 3.42 5.16 | 2.87 10.3 1.04 


ii LISISASAeEII=®E®E f rr ' n <—®* —_ ”— _————— 0 " r—_————————x 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 
- ANNO |Geonato|Febbraiv| Marzo | Aprile | Maggio ] Giugno | Luglio | Agosto | Settem. | Ottobre | Novem, | Dicem 


||O max (m/s) 26.4 0.89] 0.79]. 107] 3.59] 7.00] 152 | 141] 8a.65f san) 264 | 0.52/ n.70 
Hiomedia (8/1). 3.43 0.79] o.67f 0.80) 146] 356) 6.721 689) 3741 267] sessi 337) 1317 
O minima (m9/) . 0.57 | 0.72) ost] o6o| 1.06 xa]. 225f asl -2728] 299] 2100 no 106 | 
Q media (1/s km?) 41.8 ‘| 9.60) 8.21] 9.74) 17.8 | 434 | sz0 | s40 | 456 | 326 [1083 | 411 | 16.7 || 
|| Deflusso (mm) . . 1318 26 20 | 26 4 | 116 |213 24 | 122 84 1290 106 45 
Affi. meteorico (mm) 22 | no 5 o |o6 | zo |134 |134 | 73 6 |229 i: |a 
Coeffip, di deflusso . 1.66 | | 2.601 40 o48| 5.80) 1.590 167 167] 1un| 127/060) 321 


DURATA DELLE PORTATE 


Altezea 
idromotrica 


10 12.8 


91 445 i 
182 2,19 
274 1.06 
355» 0.61 
" = 


XXIV. — PASSIRIO A MOSO (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 181 km? (parte permeabile 23%). altitudine max 3479 m s.m., media 
2250 m s.m: sero idrometrico 900,00 m s,m.; distanza dalla confluenza con l'Adige 26 km circa; inizio osservazioni agosto 1952; 
inizio misure agosto ‘1952. Altezza idrometrica max m 1.17 (28 ou. 1953), minima m -0.11 (12 mar. 1953). Portata max m’/sec. x 
minima m/sec. 1.03 (vari gen. e feb. 1953). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m/s 


GIORNO Gannaie | Fabbraio i Marzo Aprile Maggio Giugno | Luglio' Agosto Hattembre | Ottobre Novembre Dicembtré || 
2 N ° = | 
1 - 1687 1.30 1.30 1,92 4.79 T.56 21.0 9.44 S.68 8.17 14,4 2.57 
Z 1.67 1.24 1.26 2.34 5.02 6.78 22.0 9.14 5.68 1.37 | - 12.7 246 
3 1.67 1.24 1,30 2.69 5.65 6.54 20.2 11.3 G.68 6.6 115 2.21 
4 1.67 1.21 1.36 3.33 . 646 5.75 19.7 ._ B.64 5.17 «6.30 10.2 2.09 
5 18î |. 1.17 ‘1.36 4,76 6.13 5.50 19.4 1.71 4.91. 5.76 9.40 1.99 
6 1.61 1.17 1.36 3.51 6.13 5.50 19.0 824 4.68 4.75 8.59 1.9 
i, 1.61 1,14 1.36 2.58 6.13 5.83 19.4 8.50 A.68 4.3] 7.74 1.99 
8 1.61 1.14 1.31 2.46 5.28 8.87 17.9 7.90 4.68 4.07 17.41 2.11 
9 1.61 1.09 1.15 2.58 4.79 18.7 20.4 7.90 4.68 3.64 6.91 1.91 
10 1.61 1.12 1.31 2.46 3.88 13.6 154 8.43 4.49 3.45 6. 1.91 
11 1.56 1.06 1.06 2.46 3.66 12.8 19,2 7,57 4.06 3.23 6.10 1.91 
12 1.56 1.06 1.03 2.46 3.25 13.3 15.9 71.82 3.23 ° 3.23 5.80 1.79 
13 1.27 1.06 1.22 2.46 3.47 14.2 15.9 8.37 3.04 3.43 5.55 1.91 
14 1.27 1.03 1.18 L.4b . BAZ 16.7 13,9 T.7T8 2.87 3.43 4.97 1.91 
15 - L24 1.03 1.22 2.35 4.22 | 15.1 15.1 7.49 3.07" 12.3 4.TE 1.82 
16 1.24 1.06 1.22 2.35 5.92 14.2 12.8 7.20 3.07 20.8 4.72 1.82 
17 1,24 1.06 1.26 2.01 9.19 14.0 13.1 6.36. 3.07 21.4 ° 451 1.73 
18 124 1.10 1.32 2,13 13.5 23,9 15.3 6.05 2.91 19.1 4.29 1.73 
19 1.24 1.10 1.32 2. 15.7 24.2 0.1 6.05 3.49 19,3 3.86 1.73 
20 1.20 1.13 1.26 D.47T 17.6 20.5 14.0 5.73 3.92 17.1 3.44 1.67 
21 1.20 1.13 1.26 2.60 16.5 18.0 13.2 6.80 3.51 ]_44 3.26 1.67 
22 1.20 1.13 1.32 3.53 16.5 19.9 13.2 133 3.13 12.7 3.07 1.67 
23 1.20 1.18 1.37 4.34 16.8 18.6 12.9 7.58 2.96 11.6 3.27 1.67 
Z4 1.20 LIT 1.54 S.75 15.0 19.2 12.6 6.18 3.15 10.6 3.07 1.67 
25 1.23 1.17 1.59 5.48 16.4 26.6 11.8 6.45 5.66 16.3 2.91 1.64 
26 1.23 1.21 1.64 5.75 | 183 21.1, 11.5 7.54 BA4l 21.6 2.72 LA 
27 1.26 1.24 1.70 6,29 19.5 18.8 11.5 + 7.54 5.68 25.8 2.56 1.64 
ZE 1.26 1.30 1.70 6.58 17.0 18.2 10.3 6.21 dk - 30.2 2.44 1.64 
29 1.31 1.85 » 5.48 12,9 17.7 o.78 5.68 13,3 26.6 dual 1.50 
30 1,36 2.00 4.32 Ma 21.0 . 12.8 5.608 10.4 19,9 + 2.57 1.50 
31 1,36 2.00 8.90 10.6 | 5-68 16.3 1.46 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 
7 ANHO tunalo . Febbraio Marzo | Aprile | Maggio Giugno Luglio Agoso | Bettem. | Ottobre | Novem. Dicemb. 
O max (m?/s) . 30.2 1.67 130 2.00] 6.58| 195 | 26.6 | 25.4 | 13.3 | 13.9 | 30.2 | 144 2.57 
O media (m#/s) . 6.71 1.40 1.14 1.39} 341] 9.79] 151 | 15.7 | 7.63! 497] 127 5.733 | 1.84 
minima (m3/s) . 1.03 1,20 1.08 1.08] 1.92) 3.25] 5.50) 9.78 sel 287] 323] 24] 146 | 
Q media (l/s km?) 37.4 1.713 | 6.30 7.68] 188] 541 | 834 | 867 | 422 | 27.5 | 702 | 317 | 10.2 | 
fusso (mm) . 179 |a 15 zo | 49 | 14 |216 |23 [us | 18 | 82 | 27 
AÎA. meteorico (mm) 962 19 è. 0 106 T 200 170 95 99 | 243 10 mi: 
oeffic, di deflusso i 1.23 1.11 300 + 0.46) 20.7 1.08 1.36 1.19 0.72 0.77 8.20 3.36 


DURATA DELLE PORTATE 
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XXV. — VALSURA A SANTA GELTRUDE (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 52 km? (parte permeabile 100%); aree glaciali 1.0 Km; altitadine 
max 3458 m s.m.- media 2472 m s.m.; sero idrometrico 1400 m s.m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 32 cirea. inizio os- 
servazioni anno 1951: inizio misure anno 1949. Altezza idrometriea max m 1.21 (23 mag. 1951), minima m 0.11 (T mar, 1952), 
Portata max m/sec. », minima m?fsec. 0.22 (vari feb.-mar-apr. 1951). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m/s 


1 
| 3 ì . ; 
| 4 È z È 
| 5 d + Ai 
| F 5 ; ; 
T Ù È } 
|| 0.37 0.27 0,27 0.49 1.08 | 2.73 5.10 2.53 1.71 1.71 2.44 0.56 
fi 9 0.37 0.27 0,27 0,49 0.96 7.96 5,55 2,63 1.71 1.61 2.23 0.56 | 
fi 10 0.33 | 0.27 | 0.27 052 | 0,85 | 4.20 5.85 2.73 1.71 1.61 205 | 0.58 | 
uu 0.33 | 0.27 | 0.27 052 | 0.79 | 340 5.10 2.53 186 | 155 | 197 | 0,53 | i 
i) 2% 0.33 0.27 0.27 0.52 0.69 3.64. 4.20 2.43 1.55 145 ‘| 173 0.53. 
13 0.33 0.27 0,27 0.52 0.69 3.76 3.90 2.63 1,35 1.35 1.69 0.53 
14 0.33 0,27 0.27 0.52 0.79 4.35 8.52 3.28 1.28 1.35 1,57 .| 0,50 
| 15 0.33 0,27 0.27 0.49 0.90 3.76 3.50 2,94 1.28 2,53 1.47 0.50 
16 0.33 0,27 0.27 0.49 1.28 3.76 3.52 2.63 1.35 5.25 1.30 0.50 
| 17 0.33 0,27 0,27 0.49 2.13 3.64 3,52 2 1,28 6.00 1.16 0.500) 
18 0.33 0,27 0,27 0.49 3.17 5.25 3.76 2.53 1.14 11.0 1.10 047. 
| 19 |. 0.33 0,27 0.27 0,52 3.40 5,25 5.10 2.53 1.21 1.68 1.10 0.47 
(20 lo 0.27 0.27 ‘| 0.52 3.76 4,35 3.90 2,43 1.35 5.85 1.04 047 | 
| 2 0.33 0.27 0.27 0,57 3.64 4.05 3.52 3.17 1.28 4.79 0,99 0.47 
| 22 0.33 0.27 0.30 0.61 3.76 4.79 3.52 449 1.21 4.05 0.93 0.47 
23 0.33 0.27 0,33 0.69 4.05 4.05 3.52 8.17 1.14 -3,64 0.88 0.47 
| 24 (0.33 0.27 0.33 0.80 3.64 4.20 3.52 2.73 1.21 3.40 0.78 0.47 
25 0,33 0.27 0.36 0.85 3.64 5.40 3.28 2.63 2.22 4.79 0.72 0.45 
| 26 0,33 0.27 0.36 0.85 4.59 4.35 -3.28 2.83 3.52 4,95 0.68 0.45 
27 0.33 0.27 0.36 1.02 4,79 3.00 3.17 2.83 2.63 1.96 0.63 0.45 
| 28 0.33 0.27 0.36 1.08 4.35 3.90 2.94 2.53 3.40 15.5 0.63 0.42 
| 29 ‘0,33 0,39 0.90 3.17 4.05 2.83 2.32 3.76 8.25 0.63 0.42 
30 0.33 0,39 0.79 2.94 4.49 3.76 2.22 3.17 6.30 0.63 0.42 
31 0.33 0.42 2.43 3.28 2.22 5.40 0.42 
| f gu Batsem. | Ottobre | Novem. 
| 
Q max (m/s) . 15.5 0.39 | 0.33 | 042 | 1.08 4.79] 7.960 630] 449] 3.76] 15.5 450 | 0,63 Î 
|Q media (m°/s) —. 1.93 0.34 | 0.28 | 0.30 | 0.61 2.27} 3.71 4.30| 2.77) LB9| 4533] 209| 0.51 
Q minima (m3/î) . 0.27 0.33 | 0.27 | 0.27) 042] 0.60] 155) 2.83] 2.22] 114|] 135| 0.63| 042 
Q media (1/s km?) 37.1 6.58 | 535 | 515 | 117 43.7 | 713 | 82.7 | 533 | 363 | 83.3 | 40.2 9.81 
| Deflusso (mm) . . | 1170 * 18 13 15 30 117 185 222 143 94 (223 104 26 
Ì 
ji A#A. meteorico (mm){ 750 17 5 0 66 10 |ua |13 97 712 |22% 1 (E 
ii Coeffic, di deffusso . 1.56 1.06 | 2.60 © |-045| 117 1.62| 1.69] 147| 131| 100/104 2.00 


Alterza 


Porta Altesza 
m m mi/a 


XXVI. — ADIGE A PONTE D'ADIGE (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino. di dominio -2642 km? (parte. permeabile 22%): aree glaciali 109.4 km; altitudi- 
ne max 3899 m s.m., media 1920 m s.m.; zero idrometrico 237.90 m s.m.. distanza dalla foce 308 km circa; inizio’ osservazioni anno 
1880; inizio misure agosto 1925. Altezza idrometrica max m 1.03 (1 nov. 1926), minima m 1.10 (5 mag. DS: Portata max m'/sec. 
| "555 (1 nov. 1926), minima m/sec. 7.8 (7-8 mag. 1938). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m/s 


dennalu 


GIORNO Febbratu Marzy 
1: 32.8 30.2 28,9 27.2 26.6 37.8 117 81.0 59.8 16.6 117 44,8 
2 32.8 28.8 28.9 27.2 25.4 34.4 144 81.6 59.0 63.8 105 44,8 
3 32.1 30.7 28.9 24.7 26.0 40.1 137 104 61.7 58.9 109 41.9 
4 30,9 30.1 30.2 25.3 27.2 35.8 132 87.0 ‘60,6 54.1 93.4 41.9 
5 32.8 30.1 | 30.2 31.5 25.9 32.1 187 17.4 157.9 60.8 85.7 41.9 
6 34.1 30.7. 29.5 27.6 25.3 29.2 139 74.4 55.0 56.0 80.2 31.4 
1 34.1 20.4 29.5 26.4 ZD.T 28.3 154 1744 55.0 54.1 73.9 36.0 
Hi 35.5 28.7 30.1 . 27.0 23,5 30.8 142 67.0 55.8 50.1 73.0 41.7 
9 355 20.3 30.1 26.4 21.2 06.7 146 65.1 54.0 49.3 68,80 42.8 
10 34.8 31.2 34.0 28.2 20.5 69.6 171 68.3 51.0 44,9 68,8 42.8 
11 32.1 31.2 32.6 32.1 19.5 61.3 -140 63.4 56,7 d4.2 70.1 40,5 
12 31.5 31.7 32.6 27.6 18.9 624 117 62.4 50.9 44,9 67.0 41.5 
13 31,5 81.7 31.9 28.1 17.3 61.3 113 63.4 43.4 44.9 64,1 38,5 
14 33.5 324 32.6 32.0 | 16.8 16.7 102 69.4 $3.1 46.3 62.1 40,1 
15 33.5 31.7 30.6 34.6 17.8 72.3 95.4 72.4 41,4 62.0 53.4 41.1 
16 32.8 31.1 30.6 34.0 18.3 71.3 91.9 15.7 39.9 140 54.4 39.7 
17 32.1 31.7 31.1 33.3 21.4 67.0 * 88.7 67.1 42.2 165 55.5 40.5 
18 31.5 31.7 31.8 28.9 30.5 96.0 10] 64.2 43.9 162 55.5 40.5 
19 32.8 20.8 30.4 25.0 41.8 122 150 64.2 43.9 140 54.1 39.8 
20 30.3 30.4 20.9 25.0 50.2 94.0 120 60.2” 51.7. | 116 53.2 37.6 
21 20.6 30.4 29,9 25.0 54.9 82.8 105 65,0 49.8 95,5 50.5 40.6 
22 29.6 29.1 29.9 24.3 50.2 90.9 103 147 49.2 -| 86.2 45.9 40,0 
23 30.3 30.9 29.2 23.8 58.3 88.6 , 99.5 96.7 39.7 719.4 43,4 38.5 
24 30.9 31.5 31.7 24.3 60.2 88.6 101 76.5 39.7 14.8 46.3 38.5 
25 30.3 30.9 31.0 22.5 56.2 134. 91.8 73.3 56.3 87.7 47.3 85.1 
26 32.1 30.9 30.4 21.9 61.8 111 89.6 18.7 103 137 46,6 33.2 
27 30.3 30.9 30.4 24.3 72.1 98.2‘ 90,9 83.3 74,5 162 45.1 33.9 
‘28 30.8 30.9 28.4 124 69.8 99,5 BR.7 70.1 76.6 212 43.3 38.0 
29 31.4 25.4 32.4 55.5 98.0 100, 63,9 101 171 38.5 38.0- 
30 32.0 26.0 27.8 49.6 107 110 61.9 87.6, 164 42.0 374 | 
31 31.4 26.6 -42,9 50.8 133 & 36.8 


Geunaro Febbralv 


Q max (m?/s) 35.5 324 34.0 | 346 | 72.1 | 134 171 147 103 |212 117 44.8 
Q media (m°/1) 321. 30.6 | 301] 27.7] 365 | 740 |n7 | 50 | 567 | 947 | 63.8 | 39,5 
Q minima (m'/s) 29.6 | 28.7 25.4 | 219 | 16.8 | 28.3 | 88.7 | 598 |.39.7 | 442 | 385 | 932 
Affi. meteorico (mm) t 5 0 57 12 109 125 84 17 164 3 IU) 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1946-49 7 

Q max (m3/s) 470 48.0 36.5 | 630 |120 247 | 383 |350  |409 387 |470 | 456 83.0 
O media (m?/3) 60.5 23.8 | 21.3 22.4 | 20,5 | 63.7 | 131 124, 94.5 | 725 | 58.0 | 529 | 32.1 
Q minima (m/s) . 78 | 12.2 | 13.5 14.3 8.8 71.8 | 17.7} 385 | 28.7 | 3171 | 20.8-) 22.2 | 179 
Q media (l/s km*) 22.9 9.01 | 8.06 8.48 | 112 241 | 496 | 46.9 | 35.8 | 27.4 | 22.0 | 20.0 | 12.1 
Deflusso (mm) . 724 24 19. 23 29 65 | 128 126 9% 71 59 52 32 
Aff. meteorico (mm} T54 29 27 42 55 83 83 95 90 71 GB sO sl. 
Coeffic, di deflusso . 0.96 | o.83| 0.70] 0.55) 0.58) 0.78) 1.54] 133] 107] 100] 0.87) 065] 1.08 


Altezza 
idrometrica - 


Portata 


Altezza 
idrometricà 


mila 


15.8 
18.4 
21.0 
23.7 
26.6 
29.5 
33.0 


1.70 
1.75 
1.80 


1.85° 


1.90 


2.00 


2.10 
2,20 
2.30 
2.40 
2.50 
2.60 
2.70 


(1) — Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrogico a causa delle operazioni di invaso e svaso del 
sorbatoio dei Laghi di Resia che alterano i valori dei deflussi naturali, 
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XXVII. — ISARCO A PRA DI SOPRA (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 652 km? (parte permeabile 59%); aree glaciali 23.13 &m?; altitudine max 
3510 m s.m., media 1820) m s.m., zero idrometrico 750 m s.m.; distanza dalla confluenza con l'Adige 53 km circa; inizio osservazioni 
aprile 1941; inielo misure dicembre 1940. Altezza idrometrica max m 2,70 (8 sett. 1952), minima m 0.48 (30 gen, 1942). Portata max », mi- 
‘nima m3/sec. 3.3 (30 e 31 gen. 1%2). 


| i |. PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m/s 


Il 


GIORNO | Gennaio | Fabbrato Marzo Aprile -Maggio Giugno Luglio Agosto |Hettembre | Ottobre | Novembrà | Iucembre 

| 1 9AO 5.74 6.38 8.36 15.2 214 38.0. | #72 2.4 18.8 | 269 8.57 
È 2 B.8Z 5.41 6.050 B.71 16,3 18.6 41.6 43.6 22.1 20.0 23.6 8.88 
3 B.Bz 6.79 4.99 «8.71 15.7 20.2 43.4 41.9 23.2 18.8 21.8 8.55 
4 8.82 6,12 6.46 9.09 17.6 16.4 44.2 37.7 22.1 18.5 21.8 8.16 
6 8.82 6.12 6.46 9.40 18.6 15.0 41.5 34.5 22.) 16.6 21.2 7,43 
6 8.82 5.85 6.1 9.40 172 14.4 40.6 34.5 20.9 14.3 18.0 9,24 
7 8.08 5.53 6,16 9.80 16.9 15.0 44.0 36,2 20,9 13,2 17.5 8.13 

8 8.08 5,20 5,82 9.80 16.4 13.9 37.1 __ Bb 20,9 13.2 17.1 10.9 

- 9 8.08 5.20 5.36 9.80 15.4 37.9 38.7 31.4 20.5 15.6 * 16.7 8.87 | 

10 7.50 520 5.63 10.6 18.7 28.3 62.2 314 20.5 11.8 i 17.2 T.84 
1l 1.50 5.62 5.88 9.42 13.0 154 18.2 29.1 19,9 11.8 16.5 | a.20 
12 6.96 5.99 5.11 9.14 13.0 24.0 36.8 27.6 16.7 11.3 15.9 8.60 
43 6.96 6.31 5.71 9.14 13.0 25.4 35.1 30.7 15.7 10.5 15.9 8.24 
14 6.45 6.63 5.71 9,51 12.4 25.9 32.5 30.7 15.2 11.3 12.7 7.92 
15 645 6.05 5.71 9,19 13.0 31.0 27.7 29.3 14.6 16.7 13.10 7.92 
16 6.70 5,73 5.71 9.51 14.0 29.4 27,7 30.0 15.2 32.0 13.5 7.60 
17 5.41 5.39 6.37 926 13.5 27.1 28.5 28.6 15.2 35.3 13.5 7.96 
18 6,36 5.39 6.37 9.26 18.5 34.1 30,3 26.5 13.5 . 31.5 13.1 T.64 
19, 5.45 5.79 6.72 9,26 22.2 442 61.2 25.9 Id. d 29.6 13.9 7.64 
20 | 6,09 ‘6.18 6.72 10.0 28.9 39.0 45.7 ‘+ 3.2 14.4 28.2 13.6 1.32 
zl 6.09 6.18 6,72 | 9.32 33.3 37,2 35.3 25.3 13.5 - 21.5 13.5 6.99 
22 6.47 5.90 7.02 10.5 — 36.3 37.1 71.A 13.5 19.6 12.3 1,35 
23 6.15 5.90 7.02 10.9 35.6 .39.1 37.9 38.7 13.0 17.5 11,4 7.02 
24 5,57 5.90 1.32 14.2 33,9 36.2 39,7 . 282 13.5 18.7 10,5 6.74 
25 5.89 5.90 7.66 12.1 33,9 48.3 33,9 24.8 19.8 23.8 9,73 T.Al 
26° 656 5.58 8.01 11.4 35.5 42.0 34.8 29.0 33.7 25.8 8.92 1.18 
27 5.93 5.98 8.01 14.7 35.5 32.7 41.5 24.9 20.8 34.3 9,31 7,45 
28. 5.65 ‘6.36 8.01 18.5 36.3 31.8 38.2 23.6 22,0 377 8.57 1,12 
29 6.27 8,01 18.0 32.0 30.1 48.7 23.6 28.1 35.3 8.57 6.85 
sì 6.00 8.01 152 26.9 34.2 60.9 22.4 24.5 31.2 8.57 6.85 
31 6.00 8,01 20.9 57.3 * | 22.4 26,9 6,58 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 


ANNO Gennaio | Febbraiu Marko Aprile Maggio Giugno | Luglio | Agosto | Settem. | Ottobre | Kovem.| Dicemb. 


max (m/s). T1L4 18.5 |363 |433.]| 62.2 | 714 | 337 | 37.7 {269 | 10.9 | 
media (m/s) |. 18.2 10.7 |220 | 292 | 410 | 319 | 193 | 21.6 | 14.8 7.86 
minima (m/s) . 4.99 8.36 | 124 | 13.9. | 27.7 | 224 | 150 | 105 | 857) 6.59) 
media (l/s km?) 27.9 16.4 | 33.7 |d43 | 629 | 489 (296 | 391 | 227 | 0121 
Defiusso (mm) + 880 42 9 {16 |167  |131 ca) 88 |s59 32 
Aff. meteorico (mm) 751 68 39  |128  |179 9% |8s3 102 | 9 18 
Coeffic, di deflusso 1.17 0.62 | 231} 091] 0.93] 139] 093] 0.86] 656 | 1.78 


O max (m'/s) 8. 8.3 > 33.3 |131 ù .5 | 176 117 i 6.3 
Q media (m/s) |, 18.2 5.91 5.50 | 649 | 12.7 30,5 40.0 31.8 26.9 | 22.8'| 15.7 12.3 7.79 | 
minima {m"/s). 3.3 3.3 3.8 4.5 4.7 5.6 14.3 13.8 11.0 | 11.2 6.1 4.8 45° 
media (Ls km?) 27.9 9.06 8.44 9.95 19.5 46.8 61.3 48.8 41.3 35,0 24.1 18.9 11.9 
Deflusso (mm) 880 24 20 27 50 125 159 130 90 bA 49 32 
\Affi. meteorico (mi) 855 43 48 36 67 73 95 115 46 85 37 
(Coeffic, di deflusso 1.03 0.56 0.42 | 0.75 0.75 1.71 1.67 1.1.3 0.87 1.78| 0.58 0.86 


XXVII. — RIENZA A MONGUELFO (M) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 273 km? (parte permeabile. 80%); altitudine max 3316 m s.m., media 1880 
m s.m.; sero idrometrico 1077.57 m s.m.; distanza dalla confluenza conl’Adige 52 km circa. inizio osservazioni anno 1889. inizio misure 
dicembre 1929, Altezza idrometrica max m 2.75 (set. 1882), minima m 0.05 (25 feb. 1952). Portata max m3fsec. 0: minima mi'sec. 2.81 
vari gen. 1950). 


PORTATE MEDEKE GIORNALIERE in m'/s 


GIORNO | Gennaio | Febbraio 


541 3.97 I.6d 3.90 4.38 6.28 8.90 .} 9.50 8.45 6.54 | 133 6.68 


1 
E 541 3.97 3.62 3.89 4.38 6.28 8.68 Ma 8.20 6.54 12.7 6.68 
3 541 3.97 3.62 3.89 4.38 6.80 8.90 138 7.93 6.54 12.4 4.58 
4 5.41 3.97 3.62 3.09 4.38 6,55 8.90 13,5 7.93 6.73 12.2 6.48 
5 5,15 3.97 3.62 3.89 4.66 6.28 9,70 12.6 7.93 6,73 11.6 6.40 
6 4.88 | 397 | 3.62 3.89 4.97 5.72 10.3 12.0 7.93 7. Ino 6.40 
7 4,88 3,97 s.T6 3.89 4.97 6.00 10.0 11.7 T.60 7.04 10,4 6.40 
ti: 4.59 | 3.97 3.76 3.89 4.97 6.00 10.0 11.4 1.31 6.73 10.1 6.40 
9 4.59. 3.97 3.76 3,89 5.20 8.65 10,0 11.4 7.01 7.04 10.7 6.40 
10 4.34 3.97 3.76 3.89 5.20 7.85 9.18 11.4 7.01 704 9.84 6.40 
11 4.34 3.97 3.76 3.89 5.20 6,80 9.46 10.8 7.01 6.73 9,52 640 
12 4.34 3.97 3.76 3.89 5.20 6.55 9.46 10.2 7,01 6.73 9.22 6.40 
13 4.34 3.97 3.76 4.08 5.20 6.80 9.46 9.63 7.35 7,04 8.4 f1.44) 
14 4.12 3.81 3.76 4.08 5.20 6.80 9.46 9.63 7.63 7,04 8.66 6.40 
15 4.12 3.81 3.76 4.08 5.20 6.80 9.46 9_63 7.35 T.04. 8.38 640 
16 4,12 3.81 3.76 4.08 5.49 6.80 9.73 4.94 7.35 71.04 8.06 6.40 
17 4,12 3.81 3.70 4.08 5.49 7.05 9,73 9.65 1.35 7.04 8.06 6.36 
18 397 3.81 3.76 4.08 5.72 7.05 9.73 8.71 7.35 6.77 8.06 6.36 
19 3.97 3.81 3.16 4,09 5.72 T.05 3.18 B.42 7.35 6,77 g.06 6:09 
Ei] 3.97 3.81 3.76 4.09 5.72 1.05 9.18 8.71 7.35 6,77 8.06 6.09 
21 3.97 3.81 3.76 | 409 5.72 7.05 9.18 10.3 7.35 6,77 1.82 6.09 
22 3.97 3.81 3.76 4.09 5.72 7.05 9.18 9,98 7.04 6.77 7.62 5,75 
z4 . 3.97 3.62 - 3.90 4.09 5.72 8.10 9.50 9.98 7.04 6.77 71.62 5.75 
24 | 3.97 3.62 3.90 4.09 5.72 7.80 9,50 9.68 7.04 1.12 T.62 5.15 
25 3.97 3.62 3.90 4.37 5.72 7.80 8.90 9.39 T.04 7,78 7.62 5.45 
26 +. 397 3.62 3.90 4.37 | 5.72 8.10 R.90 8.75 7.04 9.31 TAI 5.45 
21 | 3.97 3.62 3.90 4.37 6.28 8.40 8.90 9.40 7.04 9.31 7.19 5.45 
‘8 3.97 3,79 3.90 4.37 6.80 8.40 8.59 9.07 7.04 14.5 7.19 a.45 
29 3.97 3.90 4,37 6.80 2.40 #.59 8.18 7.04 15.1 6.90 5.17 
30 3.97 3.90 4.37 6.55 8.40 8.59 8.78 7.04 14.8 6.68 5.17 
3l 3.97 3.90 6.55 ‘ 9.24 8.78 13.6 5.17 
i ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 
ANHO Gennaio | Febbraio] Marzo | Aprile | Magg Giugno | Luglio | Agustu | Settem. | Ottobre | Kovem. Dicemb.i] 
Q max (m?/s i 15.1 5.41] 3.97] 3.90] 4.37] 6.80 8.65 | 10.3 13.8 8.45 | 15.1 | 13.3 6.68 
Q media a) ; 6.57 .| 436| 3.85) 3.77] 406) 5.45 7.16 | 9.31 | 10.2 7.37 | 8.02) 9.06) 6.09 
O) minima (m'/s) . 3.62 3.97)  3.62|] 3.62) 3,89) 4.38 5.72 8.59 8.42 | 7.01 6.54 | 6.68 5.17 
Q media {l/s km") 24.1 16.0! 141 15.8 14.9 | 20.0 26.2 34.1 37.4 27.0 29.4 33.2 22.3 
Deflusso (mm) . +. 160 43 34 37 39 53 68 91 100 70 19 86 60 
| Aff. meteorico (mm)| 902 17 21 1 79 27 165 196 143 100 111 9’ | 33 
Coeffic. di deflusso . | 0.84 2.53. 1.62| 37.0 0.49] 1.96 0.41 046 | O.T0) 0.70 0.71 9.56 1.82 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 193/43 e 1946-52 
max {m®/s) A 45.8 5.6 4.9 6.1 16.5 45.8 45.8 21,5 | 18.6 0.1 16.9 13.7 1.4 
media (m/s) - 6.57 4.02 3.58 3.64 4.98 8.86 11.5 9.16 8.13 7.18 6.67 6.22 4.93 
O minima {m/s} . 2.81 2.81 2.82 | 2.92 2.92 | 3.2 4.1 4.3 4.3 3.9 4.1 3.7 3.5 
O media (1/5 km) 24.1 14.7 13.1 13.3 18.2 32.5 42.1 35.6 29.8 26.3 24.4 22.8 18.1 
< |{ Deflusso (mm) . +. 759 39 32 36 4T 8h 109 00 80 68 65 59 48 
| Aff, meteorico (mm) 035 33 45 45 To 4 i 106 150 - 119 91 67 0.76 1.33 
Coeffic, di deflusso . 0.81 1.18 0.71 0.80 0.67 0.91 1.03 O.60 0.67 |- 0.75 0.97 | 78 36 


idrometrica 
m 


0.40 


0.45 
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- XXIX. — GADERA A MANTANA (M) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 387 km? (parte permeabile 65%): altitudine max 3151 m s.m., media 1860 
m s.m, zero idrometrico 822,60 m s.m.; distanza dalla confluenza con la Rienza 2 km circa; inizio osservazioni novembre 1926. inizio 
misure febbraio 1926. Altezza idrometrica max m 1.93 (1 nov. 1928), minima m 0.25 (5 feb. 1928). Poritata max m/sec, 66.0 (1 nov. 1923), 
minima m/sec. 1.90 (vari feb. 1946). 


5.05 | 4.23 4.29 5.38 8.42 6.12 11.8 12.0 


1 8.67 8.79 218 696 
2 648 391 |. 4.29 5.85 8.11 6.12 12.3 13.3 8.67 8.46 21.3 696 
3 648 3.91 4.09 6.34 8.11 6.12 14.9 45.1 8.67 B.46 21.3 6.88 
4 648 3.91 4.09 6.57 8.11 6.70 16.3 36.7 8.67 8.46 20,8 6.96 
5 5.80 3,91 4.09 7.09 1.717 6.70 15.4 33.9 8.35 8.16 19.5 6,59 
6 5.80 3.91 4.12 7.09 1.11 6.99 14.9 29.6 8.35 8.16 16.2 6.59 
7 5.80 3.91. 4.12 7.09 1.17 6.99 15.9 21.7 8.05 8.16 15.7 6.50 
8 5.80 3.91 4.09 7.09 7.15 6.99 16.3 20.8 8.05 7.84 14.4 6.59 
9 5.80 3.91 4.09 7.09 1.15 19.2 16.8 20.8 8.05 7.84 13.6 6.59 
10 5.80 3.91 3.93 7.37 6.86 11,5 17.8 21.2 8.37 7.84 13.1 6.20 
ih 5,52 4.08 3.93 1.37 6.59 10,3 25.3 20.8 8.73 8.19 12.7 6.20 
12 5.09 4.08 3.93 1.37 6.10 9,39 22.0 19.8 | 8.73 8.50 12.4 6.20. 
13 5.09 4.08 4.12 1.37 5.81 8.80 19.2 19.8 9.06 8.50 12.4 6.20 
la 4.47 4.08 4.12 71.95 5.81 7.94 18.3 19.8 9.06 8.85 12.4 6,20 
15 4.65 4.08 4.12 8.54 6.10 9.44 17.3 19.4 8.73 10.3 11.9 5.86 
16 4.40 4.09 3.94 1.95 6.36 10.1 16.3 18.9 8.73 20.2 11.1 5.86 
vi; 4.40 4.09 3.04 1.38 6.62 10.1 17.3 16.5 9.08 18.3 10.4 5,86 
18 4240 4.09 3.04 1.11 1.18 10.1 18.3 14.3 9.08 16.4 0.66 5.86 
19 4.40 4.09 | 3.94 1.11 1.18 10.5 20.7 12.1 9.44 14.6 9.66 5.86 
2 4.16 4.09 3.04 7.11 71.18 10.1 19.3 11.2 9.83 12.8 9,36 6.09 
21 4.I6 4.29 4.13 TI | T18 9.70 17.4 10.8 10.6 11.1 8,99 6,09 
22 4.16 4.39 4.13 1.35 .| 6.97 9.70 15.5 20.8 11.4 11.6 8.63 5.84 
33 4.23 4.39 4.13 1.35 6.97 10.5 12.9 18.0 11.4 12.1 8.63 5.84 
24 4,23 4.29 4.33 1.85 6.51 10.1 11.6 13.4 12.1 12.5 8.05 5.67 
25 4.23 4.39 4.38 1.05 6.51 10.5 11.6 10,0 13.6 13.4 8.05 5.67 
26 4,23 | 429 4.33 7.05 6.51 10.1 11.1 8.97 13.2 27.8 1.66 5.67 
27 4,23 4.29 4.33 7.30 6.33 10.5 10.7 8.97 11.0 40.5 7.32 5.67 
| 28 4.23 | 4.29 4.14 8.16 6.33 10,9 10.7 |- 8.66 9.11 32.6 7.32 5.67 
29 4.23 4.34 9.35 6.12 10.9 11.6 8.66 9.11 32.1 7.32 547 | 
30 4.23 4.54 8.14 6.12 11.4 11.6 8.99 8.79 26.9 6.96 5.27 
3 4,23 454 6.12 : 12.0 È 8.67 23.2 5.27 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 
| aWO [Geanalo|Febbrak] Marso | Aprile ] Maggio ] Grugno | Luglio ] Agosto | Setme | Ottobre | Never: | Dicemî 
Q max (m8;/s) 21.8 6.96 
Q media (m/3) ns | 611 
Q minima (m?/s). 6.06 G.2T 
Q media (/s km?) 31.8 15.8 
Deflusso (mm) . 82 42 
Aff. meteorico (mm) 5 de 
Coeffie, di deffusso 16.4 "|. 1.31 


Q max (m/s) : 70.0 7.1 7.3 | 13.0 30.2 |44.3 34.8 27.2 55.5 | 40.6 39.1 | 70.0 11.3 
media (m*/s) . 8.33 4.17 3.81 | 444 | 8.17 | 12.6 14.2 12.0 9.73] 8.48 1.95] 8.64 5.56 
minima (m/s) . 1.90 2.40 1.90 2.03 3.3 3,5 4,9 4.65 4.0 3.9 S.T 3.5 » 2.70) 

O meedia. (8/5 - fon) 21,5 10.8 | 984|115 | 211 |326 |367 | ano | 251 | 224 | 20,5 | 223 | 144 

Deflusso (mm) 679 29 24° |31 54  |87 9 | 83 6 | 58 55 | sg 38 

Aff, meteorico (mm) 883 34 39 .| 42 65 85 110 128 111 84 69 80 36 

0.85 0.62 0.74 0.83 1.02 0.86 0.65 0.60 0.69 0.80 0.78 1.06 


Coeffio, di deflusso . 0.77 
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XXX. — RIENZA A VANDOIES (Mr) . 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1923 km? (parte permeabile 55%): aree glaciali 3.5 km?; altitudine max 
3499 m s.m., media 1870 m s.m.; sero idrometrico 740 m s.m.; distanza dalla confluenza con l'Isa:co 17 km circa: inizio osservazio- 
ni aprile 1941; inizio misure gennaio 1941. Altezza idrometrica max m 3.47 (28 set. 1942), minima m 0.75 (24 feb. 1944). Portata max 
m/sec. », minima m/sec. 10.7 (vari gen. 1947). 


| PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mìfs * | 
| GIORNO | tennaia | Fabbraiv Marzo Aprile | Muggio Biugno. Luglio Agosto |mMettembre | Qitobre | Novembre | Dicembre 

1 154 18.5 19.4 26.9 33.4 40.3 B4,2 108 56.7 52.5 68.6 27.8 

2 254 18.2 20.0 27.9 354 38.6 01,2 100 56.7 50.8 63.3 21.3 

3 LE 18.2 20,5 28.5 38,3 39.4 98.5 124 56.7 48.3 60.6 27.3 

4 24.0 17.9 20.5 30.8 39,0 38.6 93.3 116 55.5 4T.O 58.0 26,7 

5 23.2 17.6 20.9 34,9 39.1 356.4 91.1 94.7 56.4 49.2 54,7 26.7 

[1] 24.2: | IT 21.4 34.9 37.6 35.2 92.2 92.7 54.8 42.9 52.0 20.2 

T 23.7 17.3 21.0 31.5 35.7 35.2 92.2 93,2 52.4 40.8 48.8 26.7 

E 22.0 17.1 21.0 20.7. 33.9 36.3 86.9 82.5 50,9 40.8 46.3 26,2 

9 21.6 16.5 19.5 28.2 32.6 20.0 84.9 18.5 50.9 39,3 44.8 25.7 
20 21.) 17.5 20.0) 28.7 31.4 84.0 122 80.4 52.0 38.0 43.9 25.7 
11 20.6 18.3 20.0 30.9 28.9 69.6 117 74.6 53,5 37.4 42.2 25,2 
12 19.7 18.3 19.7 29,1 27.3 66.7 97.1 73.7 44,5 36.8 41.5. 25,2 
13 19,2 18.0 "19.5 28.0 26.7 64.0 87.8 75,7 42.3 33.8 40.7 24.8 
14 18.7 18.4 19.3 28.0 26,7 70.1 82.7 71.9 40.1 33.2 39,2 24.3 
15 18.9 17.7 19.3 28.4 26,7 69.8 75.8 73.8 38.7 33,2 39.2 24.3 
16 189 | 18.2 19,6 274 28.7 . 65.9 14.8. 71.3 38.7 54,4 37.1 23.7 
17 19.4 17.5 19,9 6A 36.6 | 65.1 72.0 71.3 39.4 bit, 5 37.0 23.7 
18 19.0 17,9 20.8 * 07 50.4 68.9 76.8 64.8 38.1 61.4 36.3 23,7 
19 | 19.6 17.9 20.8 20.3 64.8 78.8 105 64.8 41.0 58.4 35.1 23.7 
20 19.6 17.9 20.8 27.2 70.3 75.7 102 61.4 48.8 51.7 34.4 23.17 
21 | 18.4 17.3 21.3 28.7 17.9 13.8 - BO.6 | 64,3 52.2 47,5 33.8 24.8 
22 18.4 17.3 se... » 30.4 74.1 73.8 17.7 123 | 458 45.0 33.2 24.3 
23 18,9 18.5 22.5 32.7 15.1 85.5 18.6 | T6.71 | 46.6 41,9 32.6 23.7 
24 18.5 18.9 23.0 35,7 64.6 814 17.7 64.7 42,6 39,5 32.0 22.7 
25. 18.2 | 94 234 34,4 64. 84.4 72.9 61.1 61.4, 48.7 30.8 22.7 
206 18.2 19,4 23.8 | 35.8 13,9 80,5 71.0 65.7 112 67.3 29.7 22,3 
27 17,9 194 24,3 34.9 82.5 784 13.8 68,5 75.4 67,3 29,1 21,9 
28 17.9 19.4 23.5 394 | 79.6 75.4 14,4 61.4 fT.R 88.6 28.5 21.9 
29 17,9 23.5 40.8 59.0 73.6 118 56.7 61,5 8T.4 27,8 21.6 
30 18.4 24.7 36.7 53.0 15,3 166 55.7 55.7 83.2 27,8 21,2 
sl 18.1 26.9 46.5 151 Î 56.7 16.4 19.6 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 (1) 
- ANNO |cennasv|Febbriio| marzo | Aprile | Muggio | Giugno | Luglio | Agostu | Settem. | Ottobre | Hovem. | Diéemt 


Qmax (3/1) 25.4 | 194 | 269 | 408 | 825 | soo |166 |iz24 | ne | s86| 688! 278 


Q media (in*/s) 


20.3 | 181 | 224 | 30.9 | assi es | 026 | 783 | sa0| 523] dn0| 244 
17.9 | 16.5 | 10.3 | 25.7 | 267 a52| 710 | 55.7 | a81| 332) 27,8] 196 


19 | 1 |62 22 |x31 |197 |ma 9% | 110 7 Ju 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-43 e 1947-52 


Q minima (m?/3) 


Aff. meteorico (mm) 


Q max (m/s) 265 21.3 | 324 | 33.9 | 860 |238 |265 |154' |131 |221 [147 94.5 | 390 | 
Q media (m*/s) . 44.6 16.0 | 15.8 | 18.7 | 341 | 713 | 947 | 793 | 67.3 | 498 | 35.6 | 308 | 212 
Q minima (m'/s) . 10.7 10.7 | 111 | 11.5 | 13.2 | 177 | 348 | 315 | 38.1 | 22.3 | 184 | 144 | 128 
Q media (l/s km?) 23.2 8.32 | 822) 0.72 | 17.7 | 37.1 | 492 | 412 | 35.0 | 259 | 185 | 160 | mo 
Deflusso (mm) . . 731 22 | 20 26 46 99 {128 |mno 94 67 49 41 29 
Aff, meteorico (mm 856 4: | 5s1 36: 1 73 98 |137 |107 86 46 81 38 
Coeffic, di deflusso . 0.85 |. 0.52] 0.39] 0.72] 0.75 | 136] 1.31] o80|] 0.88] 078 | Lom] o.s1| 0.76 


DURATA DELLE PORTATE 
1942-43 Altezza 
loca idrometrica 


m/s m 


Alterra 
giorni idrometriea 


1.25 


1.30 
1.35 
1.40 
1.45 
1.50 
1.60 


(1) — Non viene calcolato .il contributo unitario a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflossi del rio Fon- 
dres che confluisce a monte della sezione di misura. 
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XXXI. — EGA A PONTE NOVA (M) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 115 km! (parte permeabile 37%); altitudine mar 2846 m s.m., sero 
idrometrico 870.00 m s.m., distanza dalla confluenza con l'Isarco 12 km circa; inizio osservazioni maggio 1950; inizio misure maggio 


teo, gr az max m 1.00 (9 nov, 1951), minima m 0.14 (19 ott. 1951). Portata max m'jsec. », minima m/sec, 0.65 
27 feb. 1953). 


0.89 0.71 0.70 


1 1.04 2.74 1.53 3.45 2.20 3.56 1.64 5.92 1.93 
2 0.89 o.71 | 0.70 1.00 2.63 1.41 4.77 8.99 3.21 1.42 5.24 | LB 
3 0.88 0.75 0.70 1.00 2.42 2.36 3.67 9.19 2.77 1.32. 5.02 1.73 
4 0.82 | o.s0 0.70 1.07 2.31 1.81 4.55 5.89 2.46 1.42 4.79 1.73 
Hj 0.82 0.80 O.70 | 1.07 2.18 1.81 4.55 4,79 2.24 1.32 4.56 1.72 
Li) 0.83 0.73 0.80 1.07 2.18 1.60 4.65 3.71 2.13 1.32 4.34 1.72 | 
1 0.92 | 0.78 0.83 1,14 1.97 1.82 4,36 3.28 2.02 1.22 4.12 1.71 
8 0.86 0,78 0.85 1.14 1.82 6.61 3.68 2.83 1.92 1.12 3.89 1.71 
9 0.86 0.78 0.91 1.14 1,63 5.08 3.25 2.87 1.82 1.12 3.67 1.60 
10 0.80 0.T8 1.01 1,23 1.46 4.76 4.30 2.62 1.82 0,97 5.44 | 149 
11 . 0,81 0.70 0.88 1.23 1.32 4.39 5.83 2,62 2.14 0,97 3.44 | 1.49 
12 0.81 0.70 0,92 1.42 1.32 4.50 4,47 2.52 |. 193 0.97 3.22 1.39 
13 0,82 O.T0 0,89 1.42 3.19 4.50 4.35 2.41 1.93 0,97 3.10 1.39 
14 "0,82 0.70 0.92 1.42 1.32 4.50 3.79 2.19 1.83 0.88 3.00 1.29 
15 0.83 0.70 0.92 | 142 1.68 4.50 3.57 3.61 1.73 2.33 3.00 1.29 
16 0.83 0.70 0.39 ‘| 1.88 1.51 4.10 3.40 2.65 1.83 2.35 2.90 1.29 
17 0.84 D.T0 0.84 1.88 1.39 4.10 3.16 2.63 1.83 5.40 2.78 1,29 
18 0.84 0.70 0.84 1.88 1.39 4.10 3.03 2.42 1.73 4.95 2.66 1.29 
19 0,85 0,74 0.84 1.60 1.39 4.10 3.13 2.63 1.63 4,39 2.56 1.29 
20 n.79 n.74 0.89 1.60 1.47 4.10 2.78 2.31 1.74 3.81 2.56 1.29 
21 0.79 0.67 0.92 1.60 1.74 5.13 2.64 2.63 1.84 3.25 2.46 1.36 
22 "0,78 0.72 0.92 1.47 1.52 5.13 2.64 4.39 1.64 3.14 2.46 1.36 
23 n.78 0.72 1.02 1.4T 1.45 4,14 2.47 3.41 1.64 2.91 2.46 1.36 
24 0.78 0,72 1.02 | 1.47 1.45 4,14. 2,33 3.09 1,75 2,57 2.35 1.27 
25 0.77 0.72 0,97 1.56- 1.61 3.60 2,33 2.75 1.85 5.48 2.35 1,27 
26 0.77 0.72 | . 1.02 2.00 1.99 3.60 2.19 ‘4,08 3.61 7.29 2.23 1.27 
27 0,77 0.65 1.02 2.53 1.75 3.25 2.02 3,86 3.16 9.19 2.13 1.16 
28 D.T6 0.70 0.97 4.05 1.75 3.25 2.27 3.75 2.50 10.8 2.13 1.16 
29 0.70 1.02 3.15 1.53 3.25 1.97 3.75 2.17 8.08 2.02 1.08 
30 0.69 1.06 3.04 1.53 3.25 5.86 3.56 1.96 8.25 1.93 1.08 
31 0.69 1.06 1.53 2.50 2.88 6,88 1.07 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 
| | ANNO  |Gennaio|Febbraio| Marso | Aprile | Maggie | Giugs setto .I Annate | Selen: | Diiobin] Nova. ] Disemb 
Qmax (m3/) .| 108 0.92 | oso] 106| 4osf 2.74) 6.61] 5.83] 919| 3.61) 108 | 592 193 
Q media (m/s) . 2.23 0.81 | 0.73] 0.89] 163 172| 368| 342] 357| 2as| 347] 232] 1a] 
Q minima (m?/s) . 0.65 0.69 0.65 0.69 1.00 1,19 1.41 1.97 2.19 1.63 0.88 1.93 1.07 
O media (1/5 kmf) 19.4 7.04 6.30 7.75 | 14.2 15.0 32.0 29.7 31.0 18.7 30.1 28.0 12.3 
Deflusso (mm) . . 612 19 15 21 37 40 83 80 83 48 81 72 33 
Affi. meteorico (mm) 988 12 7 o |83. db 14T 141 215 101 |201 11 26 
Coeffie. di deflusso . 0,62 1.58| 2l4| ® 0.45 0.91] 0.56] 0.57] 0.39] 043) 040] 6.55) 127 
[ SCALA NUMERICA DELLE PORTATE I 


1953 


DURATA DELLE PORTATE | 
Al | 
Ce PA (ET = 
| 0.10 0.86 0.30 5 | 
0.15 0.40 0.35 6.78 
0.20 ‘0. 0.68 0.40 T.80 
0.70 0.25 . SL 0.45 -882 | 
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XXXII. — TALVERA A CAMPOLASTA (M). 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 140 km? (parte permeabile 19%); altitudine max 2781 m s.m., media 
1880 m s.m.; zero lidrometrico 1000,00 m s.m.- distanza dalla confluenza con l’Isarco 22 m circa: inizio osservazioni ottobre 1949; 
inizio misure ottobre 1949... Altezza idrometrica max m 1.05 (23 mag. 1950), minima.m -0.03 (Tgen. 1953). Portata max m/sec. n, 
minima m/sec. 1.45 (vari gen. 1953). 


=_ 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m/s 


GIORNO | &ennaia | Febbraio Marzo Aprile Maggio | t&iugno Luglio Agosto |tHsttembre | Ottobre | Novembre | Dicembre 
1 1.98 1.64 | 1.64 1.70 3.44 3,13 6.46 5.24 6.29 2.73 6.12 3.46 
2 1.58 1.64 1.64 1.70 3.44 3.13 6.64 5.60 6.08 2.88 4.12 3.30 
3 1.45 1.65 1.65 1.82 3.44 3.13 6.46 5.93 6.08 2.88 5.04 3.13 
: 4 1.58 1.65 1.65 - 1.96 3.28 5.30 6.28 5.93 5.90 2.74 5.60. 3.13 
3 1.58 1.66 1.65 2.36 ZA44 3.30 ‘| 6.46 5.93 5.54 2.74 5.43 8.13 
fi 1.58 1.66 1.65 2.36 3.60 3.30 6.65 | 5.93 4.64 2.74 5.08 2.97 
7 1.45 1.67 1.64 2.36 2.60 ‘| 3.14 6.29 5.93 4.47 2.59 5.08 2.97 
8 1,58 1.67 1.64 2.36 3.44 2.99 5.76 6.07 4,29 2.59 5.08 2.97 9 
9 1.58 1.68 1.64 2.35 3.44 5.30 5,59 5.88 4.11 2.76 5.09 3.13 
10 1.45 1.68 1.64 2.35 3,29 3.14 5.95 5.88 3.04 2.76 5.09 | 2.96 
11 1.58 1.69 1.63 2.35 3.29 3.47 6.12 5.88 3.94 2,92 5.09 2.96 
12 1.58 1.69 1.63 2.50 3.12 3.64 5.95 5.88 .| 3.74 3.09 4,92 2.06 
13 1.58 1.70 1.63 2.50) 3.12 3.64 5.95 5.88 3.58 3.25 4.714 2.79 
14 1.58 1.70 . 1.62 2.50 3.12 3.81 6.12 5.88 3.39 3,60 4.58 »2.79 
15 1.58 1.71 1.62 2.49 2.97 3.97 5.95 5.88 3.22 3.60 4.58 2.79 
16 1.45 1.71 1.62 2.49 | 3.12 4.16 5,95 6.20 3.05 3.77 4.58 2.95 
17 1.45 1.72 1.62 2.49 3.12 4.50 6.12 6.20 2.88 3.96 4.42 2.95. 
18 1.45 1.59' 1.61 2.49 3.12 4.50 6,12 6.20 | 3.05 3.96 4.42 2.78 
19. 1.58 1.59 1.61 248 3.12 4.67 667 5:83 3.19 4.13 442 2.78 
20 1.58 1.59 1.61 2.48 3.29 4.67 6.31 5.83 3.19 4.31 4.26 2.61 
, 21 1.45 1.60 1.60 2.48 8.29 4.50 6.31 6.17 3.19 4.31 4.10 2.61 
22 1.58 1.60 1.60 2.48 3.29 4,67 6.31 6.51 3.02 4.31 4.10 2.61 
23 1.47 1.61 1.60 2.48 3.46 4.85 6.31 6.34 2.10 4.31 4.10 3,07 
24 1.47 l.bl 1.60 2.63 3.46 5.03 6,31 6.34 | 2.54 4.49 4.10 2.93 
25 1.47 1.62 1.72 2.96 3.30 5.21 5.79 6.50 2.54 4,67 4.10 pi 
26 1.47 1.62 1.72 2.96 3.13 5.21 5.44 6.50 2.54 4.85 3,94 3.07 
27 1.47 1.63 1.71 3.11 2.98 5.57 S.26 667 2.71 5.03. 3.94 2.16 
28 1.47 1.63 1.71 3.28 | 3.13 5.74 5.26 6,49 2.71 5.40 3.79 3.07 
29 1.47 1.71 3.44 3.30 5.74 5.4 6,29 2.87 5.76 3.79 2,92 
30 1.4T 1.70 3.44 3.30 5.93 Ab 6.29 2.73 5.76 3.79 2.75 
31 1.64 1.70 3.30 SA4 | 6.29 6.12 i 3,75 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 
ANNO 3ennaio | Febbraiof. Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agusto | Sattem. | Ottobre | Fovem,| Dicemb 
max (m*/s) . . 6.67 1.98 1.72 1.72 | 3.44 3.60 5.93 | 6.67 6.67 | 6,29 6.12 6.12 3.46 
media (m*/s) . . 3,52 1.54 | 1.65 | 1.65 | 2.51 3.28 | 418 | 6.04] 6.081 3.74 | 3.84 | 468 | 2.93 
minima (m/s). . 1.45 1.45 1.59 1.60 1.70 2.97 2.99 5.26 5.24 2,54 2.59 3.79 2.61 | 
media (2/s km®) 25.1 11,0 |118 |118 [17.9 23.4 | 299 | 43.1 | 434 | 26.7 |274 | 334 |209 
flusso {mm) . + 7192 29 29 29 46 63 18 116 117 69 73 87 56 
ffl. meteorico (mm) 652 5 8 LI) 52 14 111 175 TI TA 115 Ta 14 


oeffic. di deflusso . 1.21 5.80 5.63 ca 0,88 4.50 0.70 0.66 1.52 | 0.93 0.63 | 12.4 | 4.00 


Il 
Î 


SCALA NUMERICA 


Altezza Altezza Altezza 
idrometriea RTLA idrometrica Portata idrometrica 


m m/s m m/s +» m 


DELLE PORTATE 
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XXXIII. — VALDURNA A CAMPOLASTA (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 96 km? (parte permeabile 16%); altitadine max 2741 m s.m.,- media 
1940 m s.m.: mero idrometrico 1000 m s.m.; distanza dalla confluenza col Talvera 0.500 km circai inizio osservazioni 1 settembre 
1950; inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max m 1,05 (24 mag. 1950), minima m (0.26 (6 mar. 1952). Portata 
max m/sec. », minima m/sec. 0.55 (19 feb. 1951). 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m/s 


GioRNO | 

1 1.19 0.94 0.85 1.06 2.04 . 1.91 4.56 4,24 3.44 2.64 5.00 1.58 
2 1.19 0.93 0.85 1.10 2.33 2.05 54b 4.81 3.26 2,64 5.59 1.58 
3 1.19 0.93 0.85 1.22 2.33 2.19 5.44 5.98 3.08 2.64 5.30 1.56 
4 1.15 0.93 0.84 1.15 2.33 2.05 6.01 5.71 2.91 2,80 . 4.71 1.42 
5 1.10 0.89 0.84 1.03 2.48 1.91 6.90 5.12 2.74 2.80 4.47 1.535 
6 1.17 0.89 0.89 1.15 2.48 1.78 6.90 5.12 2.58 2.48 4.1fi 1.29 
7 1,21 0.890 0.89 1.21 2.48 1.65 6.90 5.12 2.58 2.33 4.16 1.23 
8 1.26 0.91 0,85 1.21 2.48 1.65 6.30 4.BI 2.58 2.33 4.16 1.29 
9 1,31 0:91 0.85 1.21 2.33 2.34 6.00 4.55 2.45 2.18 4.16 1.29 
10 1.26 0.90 0.85 1.28 2.18 2.19 7.18 4.55 2.45 2.18 4.16 1.25 
1l 1.26 0.90 1.85 1.22 2.04 2.19 7.18 4.55 2,30 2.04 3.70 1.20 
12 1.16 0.90 0.85 1.22 1.90 1.91 6.56 4.28 2.30 1.9I 3.70 1.20 
13 1.13 0.87 0.83 1.17 LTT 2.04 7.17 4.03 2,17 1.91 3.70 1.20 
14 1.13 0.87 0.83 L.1T a So gi 2.33 6.88 3.35 2.04 1,91 3.09 1.20 
15 1.21 0.86 0.83 1.17 1.64 247 T.4] 3.59 2.04. 2.18 2.90 1.20 
16 1,14 0.86 0.83 1.17 1.64 2.47 7.41 5.59 1.92 2.96 3.26 1.24 
17 1.14 0.85 0.83 1.23 1.64 2.63 7.41 3.37 1.92 3,32 2.90 1.24 
18 1,14 0.85 01.83 1.23, 1.90 2.63 1.15 * 3.37 1.80 3.13 2.13 1.24 
19 1.14 0.85 0.80 1.24 1.90 2.63 7.468 3.18 1.80 2,95 2.56 1.37 
20 1,14 0.87 | 0.80 1.24 2.04 2.63 1.40 3.00 1.934 2.61 2.56 1.37 
21 1.14 0.87 0,83 1.36 | 2.34 2.63 1.40 3.59 2.21 2.61 2.40 1.37 
22 1.10” 0.91 0.83 1.36 2.354 2.98 1.16 4.61 2.09 2,78 2.40 1.37 
23 1.10 0.91 0.83 1.44 2.66 2.98 6.53 3.02 1.95 2.61 2.25 1.51 
24 1.10 0.90 0.84 1.64 2.66 2.98 6,27 3.63 1.95 2.61 2.25 1.51 
25 1.10 0.90 0.84 1.77 2.34 3.58 6.37 3.41 2.82 2.94 1.97 1.37 
‘26 1.10 0,92 0.87 1.90 2.34 3.58 5,39 3,85 4.00 4,18 1.83 b.d4 
27 1.10 0.89 0.87 2.18 2.34 3.58 4.80 4.10 2.82 dd 1.70 1.31 
28° 1.05 0.85 0.92 2.33 2,34 3.58 4.50 3.43 2.65 5.01 1.70 144 
29 1.01 0.92 2.18 2.19 3.58 4.80 3.43 2.98 5.01 1.70 1.52 
30 0.98 0.92 2.04 Z.34 3.78 5.09 3. 2.82 5.30 1.58 1.38 
31 0.94 0.95 2.19 4.50 | 3.44 5.30 1.44 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 


ANNO -|Geonaio|Febbraio| Marzo | Aprile | Maggie | Giugno | Luglio | Agosto | Settem, | Ottobre | Novem. | Dicemb 


1.31 | 0.9 0,95 2.33 2.66 3.78 7.68 5.98 4.00 5.30 5,59 1.58 

1.14 0.89” 0.85 1.40 2.19 2.56 6.34 4.07 2.49 2,99 3.22 1.35 

0,94 0.85 0.80 1.03 1.64 1.65 4.50 8.00 | 1.80 1.91 1.58 1.20. 
11,9 9.28 8.90 | 14.6 22.8 26,7 66.0 42,4 25,9 31.1 33.5 14.1 
32 22 24 38 61 | 69 176 113 67 83 87 38 

5 8 {0 51 14 111 174 11 14 115 "7 14 

6.40 2.75 co. |. DIS | 4.36 0.62 1.01 LAT 0.91 0.72 | 12.4 2,71) 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-52 


DO max (m/s) 
Q media (m°/s) 
Q minima (m/s). 

I Q media (L/s km) 
Deflusso (mm) 
AIN. meteorico (mm) 
Coeffic.. di defiusso . 


Q max (m*/s) . 17.0 1.39 17.0 | 16.0 8.7 7.0 8.99 | 118 1.71 | 2.43 
Q media (m3/s) . 3.29 * 0.89 1.86 | 8.98 3.18 3.79 3.32 | 3.26] 2.63 1.35 | 
Q ininima (m?/s) 0.55. 0.57 2.65 2,55 1.68 1,53 1.60 1.15 0,92 | 0.68 
| Q media (L/s km?) 34.3 9.24 81.9 | 93.5 33.1 39.5 34.6 | 34.0 | 27.4 14.1 
| Deflusso (mm) sa 1081 . 4 220 243 BE 106 89 90 TI 37 
Affi. meteorico (mm) 923 48 58 119 69 100 97 6A 119 4T 
3.79 2.04 1 


Coeffic, di deflusso . 1.17 0.50 38 1.06 0.92 | 141 0.60 0.79 


XXXIV. SPOREGGIO A SPORMAGGIORE (M) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 34.0 km? (parte permeabile 65%): altitudine max 2562 m s.m.; me- 
dia 1456 m s.m.; zero idrometrico 530.00 m s.m.; distanza della rceonfluenza col Noce Em S circa; inizio osservazioni anno 1951; 
inizio misure febbraio 1951. Altezza idrometrica max m 3.00 (12 novembre 1951}, minima m 0.13 (10 settembre 1951). Portata 
max mijsec, », minima m/sec. 0.29 (vari giu. lug. 1953). 


1 0.56 DA7 0.50 0.53 0.66 0.38 0,29 1.24 0.68 1.12 2.26 0.55 

2 0.63 0.44 0.50 0.53 0.62 0.38 O.4l 1.29 0.59 0.94 2.09 0,55 

3 0.63 0.44 0,50 0.53 0,62 0.38 0.34 3.38 0.59 0.94 1.91 0.48 

4 0,59 0.47 0,50 0.72 0.62 0.38 0.34 1.39 0.59 0.77 1.80 0.48 

5 0.59 0.47 0,50 0.83 n.62 | (1.38 0.34 1.65 0.59 O.TT 1.69 0.48 

6 0,59 0.44 0.54 0.67 0,57 0.35 0.36 0.94 0.59 0.77 1.57 0.44 

vi 0,59 0.44 0.54 0,57 0,53 0.37 0.33 d.78 0.50 0.68 1.40 0.48 

8 0.57 0.44 0,54 0.48 0.50 0.39 0.33 0.78 0.50 0.59 1.35 0.48 

9 0.57 0.41 0.46 0.48 0.50 1.13 0,37 0.68 0.41 0.68 1.35 0,48 
10 0,57 0.41 0.46 0.67 0.47 0.82 0.51 0.59 |. 0.41 0,59 1.28 0.48 
11 0:57 0.41 0.46 0.67 0.47 0.56 1.21 0.59 0.41 0.50 1.21 0.48 
12 0.57 0.41 0,46 0.62 0.47 0.51 0.58 0.59 0.4] 0.50 1.08 0.4g 
13 0.57 0.40 0.42 0,62 0.47 0.44 0.58 0.41 0.41 0.50 1.08 0.46 
14 0.55 0.40 0.42 0.58 0,47 0,38 0.48 0.50 0.41 0,59 1.02 0.46 
15 0,55 0.40 0.39 0.78 0,47 0,38 0.44 0.77 0.4] 1.52 1.02 0.46 
16 0,55 0.40 0.39 0.73 0.45 0,40 0.44 0.86 0.41 4.82 0.89 0.50 
H 0,55 0.38 0.39 0.79 0.45 0.40 70.40 0.77 0.41 3.92 0.89 0.50 
18 0.55 0.38 0.39 O.T4 0.45 0.40 0.40 0.59 0.41 2.84 0.82 0.50 
19 0.51 0.38 0.39 0.69 0.45 0.36 0.51 0.77 0.41 2.18 0.82 0,50 
20° 0,51 0.38 0.42 0.59 0,45 0,36 0.38 0.50 0.50 1.76 0,75 0.55 
21 0,51 0.58 0.42 0.59 0.42 0,33 0,38 0.59 0.50 1.52 0,75 0,55 
22 0.51 0.38 0.42 0.55 0.47 0.38 0.38 0,94 1.59 LAT 0.68 0.51 
23 0,51 0.40 Od 0.55 0.44 0.35 0.38 n.86 0.68 1.41 0.68 0.51 
24 0,51 0.40 0.44 0.55 0.41 0.32 0,34 0,77 0,94 1.24 0.68 0.49 
25 0.51 0.40 0.44 0,55 0.38 0.32 0.34 ‘0.86 1.48 3,95 0.68 0.49 
26 0.47 0.43 0.44 0.51 0.38 0.32 0.34 0,94 2,00 3.53 0.60 0,49 
27 ‘* 0,51 0.43 0.45 0.51 0.38 0.32 0.34 1.12 1.48 4.14 0.60 0.49 
28 0.47 0.46 0.45 1.24 0.38 0.32 0.34 1.03 1.30 4.09. 0.55 0.47 
29 0.47 0,45 0,92 0.38 0.29 0,34 la 1.56 4.04 0.55 0.47 
30 0.47 0.45 0.81 0.38 0,29 1.30 | d.77 2.81 3.38 0.55 0.47 
31 0.47 | 0.48 0.38 231 | 09 1.30 2.67 0,45 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 
ANNO Fennaiu, Febbraio] Marzo Aprile Maggio | Giugnu | Luglio | Aguato | Setcem. | Ottobre | Novem. | Dicem 


dai vi ... 482] 068 o47| os4|] 1240 066] 113 | 2.31| 3.38 | 2.00 | 482 | 226| 0.55 
Miei cl 0.722 | 054 .042| 045| 065| 047] 04 | 0,51 | om 07] 188 | 109 049 
|Q minima (m*/5) . . 0.29 | 047 038| 039| 048] 038] 029) 029 | o41. | 04. | oso] 055 | 04 
Q media (1/s km?) 211 | 160 122 | 13.3 | 192 | 139 |i21.| 150 [275 |211 |ssa |321 [144 

| Deflusso (mm) . . 665 43 30 36 50 37 31 40 74 55 148 83 39 
AÎfI, meteorico (mm) 1170 -|-19 15 | 0 |8s |s1 [un [is [200. |19  |so6 8 |2° | 


Coetfio. di deflusso . 0.57 ca 200] > | 0.60] ‘1.19 [0.23 (“0.26 


SCALA NUMERICA 


DURATA DELLE PORTATE DELLE PORTATE 


Altezza Altezza Altezza 
I iaromatrica Portata larometrica Fortata i@rometriea 
m mila m m/s rm 
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XXXV. — ADIGE A TRENTO (Mr) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km? (parte permeabile 37%); m; altitudine max 3899 m sm. 
media 1735 m s.m.; sero idrometrico 186.09 m s.m.; distanza dalla foce 253 km circa; inizio osservazioni anno 1844: inizio misure marzo 
1921. Altezza idrometrica max m 6.11 (17 set. 1882), minima m -0.63 (26 apr. 1896). Portata max m*/sec. 1650 (1 nov, 1928), mini. 


ma m/sec. 37.3 (30 die. 1943). © 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m/s 


GIORNO 


G@ennalo Febbraio Marzo 

1 84.0 79.0 90.5 119 

2 96.0 90.5 92.0 114 

3 106 93.5 97.5 120 

4 83.0 98.0 99.0 __ 6 

no ‘93.0 96,5 95,5 108 

6 B8.0 93,5 99.0 129 

7 108 93.5 104 137 

8 112 84.5 98.0 131 

9 107 11.5 113 122 
10 116 98.0 100 122 
11 92.0 95.0 107 135 
12 97.0 98.0 107 118 
13 111 82.0 101 1% 
14 107 +T2.5 108 134 
15 113 65.0 91.5 142 
16 117 67.0 104 142 
17 120 63.0 101 139 
18 104 68.0 109 125 
19 98.5 73.0 99.0 100 
20 107 75.0 105 114 
21 105 79.0 103 126 
22 111 80.0 G4.5 128 
23 107 90.5 93.5 126 
24 107 99,5 98.5 126 
25 80.5 95.5 98.5 122 
26 90.5 94,0 100 117 
27 096.0 92.5 109 121 
!E 95,0 96,5 119 147 
209 99.5 97.0 170 
30 95.0, 89,5 166 
81 00,5 112 

ANNO 
O max {m"/s}) 


| Q media (m/s) 
Q minima (m*/s) 


Affl. meteorico (mm) 


132 
141 
140 


172 
158 
170 
151 
147 
153 
131 
139 
283 
342 
272 
254 
246 
246 
261 


452 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO ‘1953 (1) 


Gennaro | Febbraio) Marzo | Aprile | Maggio | Giugno 


376 


233 


229 


220 
224 


197 


200 
200 
202 
219 
198 
178 
177 
167 
165 
170 
168 


168 
160 


187 
187 
170 


500 
440 
433 
385 


349 - 


333 
303 
275 
273 
258 
250 
241 
227 
227 
183 
195 
203 
194 
202 


192. 


191 
160 
175 
185 
180 
174 
173 
169 
153 
153 


Aprile Maggio viagne Luglio Agosto |&sttembre | Ottobre | Novembre | Dicembre 


160 
164 
162 
160 
153 
139 
147 


137 - 


142 
148 
138 
131 
123 
134 
134 
136 
136 
133 
135 
119 
129 
136 
131 
129 
114 
104 
102 
108 
129 
125 
122 


Luglio | Agosto | Settem. | Ottobre | Kovem.| Dicemb 


max e) ‘ 1480 |212 458 242 730 985 835 825 1330 273 |1480 dd 
media (m*/s i 220 93,5 | 852 95,7 |152 450 365 289 240 214 211 124 
Q minima (m/s) . 37.3 44.0 | 41.0 | S1.0 53.0 ; 126 164 163 125 84,0 59.0 | 37.3 
media (l/s km?) 22.5 9.58 | 8.73 9.80 | 15.6 . 46,1 | 37.4 | 29.6 24.6 -| 21.9 21.6 | 12.7 
eflusso {mm} . . 712 zo 21 26 40 119 100 79, 64 59 56 34 
Affl. meteorico {mm} 873 29 31 4 72 95 103 103 91 BT 81 40 
Coeffic, di deflusso . 0.82 | 0.90) 0.68 0.54 | 0.56 5 1.25 0.97 | 0.77 0.70 | .0.68 0.69 | 0.85 


SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 
dla (afeinetrica Portata | saremettita 
m m/s m 


Altezza 
idrometrica 


2.00 
2.20 


2.40 
2.60 
2.80 
3.00 
3,20 


(1) — Non vengono ealcolati i contributi unitari e mon viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svaso 
dei serbatoi a monte della sezione di misura e della diversione di portate operata dal Travignolo nel bacino del Brenta. 


® 


ai 


XXXVI. — ADIGE A BOARA PISANI (Mr) ©) 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 km? (parte permeabile 43.9%)}; aree glaciali 212.2 km!; altitu- 
dine max 3899 m sm. media 1535 m s.m; zero idrometrico 8.61 m s.m.; distanza dalle foce 51 km circa; inizio osservazioni 1853; 
inizio misure ottobre 1917. Altezza idrometrica max m 3.99 (2 nov. 1928), minima .m -2.89 (28 apr, 1896). Portata max m*/sec. 1700 
(2 nov, 1928), minima m/sec, 61.0 (11 feb. 1922) ; 


PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m/s 


1 188 156 122 138 214 210 296 475 257 318 982 pa 
2 188 14l 118 - 140 195 193 309 393 260 289 794 227 
3 182 138 116 139 165 185 384 352 248 270 TOl 238 
4 180 14l 1%4 137 165 187 419 468 239 254 667 240 
5 169 146 127 143 159 194 #17 538 231 245 596 235 
<b 140 149 121 150 164 175 422 420 227 235 541 234 
U 167 149 124 152 166 166 433 368 217 246 500 221 
8 169 144 126 162 162 164 449 341 201 238 469 208 
9 172 146 129 157 164 167 420 325 259 - 232 432 221 
10 172 135 119 156 168 207 396 297 206 229 419 208 
11 Lio 142 128 153 165 427 438 284 217 227 401 211 
12 170 140, | 124 159 137 355 555 284 270 218 388 215 
i 13 149 14l 13 161 154 335 517 270 279 195 373 198 
4 169 138 126 151 154 312 -464 260 259 211 359 196 
| 15 164 129 125 168 147 314 451 243 231 215 351 192 
16 160 126 127 198 136 311 * 404 252 234 254 343 198 
17 168 121 111 220 143 299 369 245 224 265 290 189 
18 169 118 123 199 136 © 287 MI 251 218 1027 328 192 
19 168 116 128 182 129 274 320 252 223 BB1 309 189 
20 156 119 123 165 153 314 861. 243 230 7371 309 192 
21 - 164 117 116 138 189 311 424 242 231 591 299 191 
22 155 118 127 147 218 289 346 | 234 228 502 283 182 
23 159 120 122 147 230 286 319 334 249 452 267 188 
dA 163 113 112 145 226 817 308 404 237 421 "262 188 
25. 157 123 118 142 227 309 302 206 228 410 277 185 
26 159 127 119 139 209 311 299 270 227 Tl4 270 177 
27 143 123 119 139 206 346 e70 279 410 1167 266 159 
28 152 123 122 148 226 33] 263 325 389 1507 259 157 
29 154 128 186 246 308 278 345 338 1617 258 161 
3a 154 123 206 243 295 306 317 346 1277 258 176 
31 156 102 220 871 287 1187 176 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 (2) 5 


iQ max (m°/s) + 1617 | 982 | 240 
Q media (m*/s) 


Q minima (m'/s) 


AF, meteorico (mm) 214 8 22 
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1922-49 

Q max (m?/3) 7 1690 391 472 413 826 550 250 1063 910 |1523 |1342 1690 560 
Q media (m?/s) . 246 126 115 133 |200 356 461 365 290 257 233 250 163 
Q minima (m/s) . 61.0 62.0 61.0 61.5 | 69.0 67.0. | 153 143 124 127 109 105 92.0 
Q media (l/s km?) 20.6 10.5 9.62 11.1 | 16.7 29.8 38.6 30.5 24.3 21.5 19.5 20,9 13.6 
Deflusso (mm) . . 649 28 |.23 30 43 80 100 82 65 56 52 54 | 536 

|| Aff. meteorico (mm) 905 36 37 54 69 105 101 102 99 ° 89 84 82 4T 
Coeffie, di deflusso . 0.72 0.78 0.62 0.56 0.62 0.76 0.99 0.80 0.66 0.63 0.62 0.66 0.76 


DURATA DELLE PORTATE 


Albszra 
idrumetrica 


(1) — Ai valeri delle portate defluenti alla sezione di misura sono aggiunte le portate derivate a monte per usi diversi e che pos 
sono essere approssimativamente fissate in mec/sec. 7.0 da ottobre a marzo e me/sec.32.0 da aprile a settembre 

(2) — Non vengono calcolati i contributi unitari e non vicne fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso © svaso 
dei serbatoi a monte della sezione di misura e della diversione di portata operata dal Travienolo nel bacino del Brenta. 
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Risultati delle misure di portata eseguite durante l’anno. 


id 0 «3 @ no dè ti bd ii 


BACINO 


CORSO D'ACQUA 


Rio Bianca 
id, 
id. 


Rio Nero 


STELLA 


Stella 
id. 
id, 


TAGLIAMENTO 


Tagliamento | 
id, 


id, 

Rio Fontanon 

id: 

id. 

id. 
Pontehbana 
Roggia Bombaso 
Raccolana 


= 


LOCALITA’ 


Villabassa 
id. 
id. 


P.ie strada Tarvisio - Fusine 


(P.ie ferroviario) 
id, 
id, 
id, 
id, x 
(P.te stradale)’ 
id. 


Casale Sacile 


id. 
id. 


Pontebba 
id, 


Ponte delle Lastre 


DATA 


28 gen. 
8 mag. 
10 set. 


19 gen. 
18 mar. 
17 apr. 


26 giu. 
16 dic, 
15 gen. 
4 feb. 
15 gen. 
4 feb. 
25 mag. 
so mag. 


9 mar. 


162 — 


Idrometro 
o 


Riferimento 


stazione 
id. 
id. 


stazione 


riferim 


E 
È 
a È 
SÉ 
<i 
È 


19 


190 


93.5 
74 - 
108.5 


= 166 


36.9 
26,3 
40.2 


Bacino di dominiu. 
km 


294 | 512 
294 255 
294 30.0 
294 | 555 
294 49.7 
294 717.2 
15.4. 11.9 
154 9.0 
154 10.8 
154 8.6 
154 54.6 
154 11.6 
154 91 
154 138 
15.4 104 
154 592 
risorgiva 
id, 
id. 
709 |»(1) 
709 |»(1}) 
709 {»(1) 
709 {»(1) 
709 | »(1} 
‘709 |»(1) 
72 27.7 
57 18.1 


2 


Bazlone liquida 
mM 


534 
26,8 
35.4 


Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno, | 


= 2 
; = E LI 
BACINO Idrometro ; e E ga | 
Li Li [-; È: Rea È E 2 
ne Ca lE E [E 
CORSO D'ACQUA Riferimento | * È L. S* |a 
De] È n 


segue) TAGLIAMENTO 
14 | Raccolana ‘Ponte delle Lastre $l.mar. |  — - .0.962f ST (| 169 | 151 


15 | Rio Sart Stolvizza {confl, Resia) 10 giu. i ia 0813) — sa 1.55 
16 | Rio Laschi | Mio a. 10 giu. _ sà os — | — | 159 
17 | Resia | id. 9 mar. = PS: 0.720] 30 240 | 136 

18 | id. , id. 31 mar. in — | os4sl s0 | 34 | 151 

19 | id, id. 27 apr. stazione | 31 141 | 30 470 | 1% 

20 | id. id. (| 4 mag. id. 35 180 { sos | 594 | 277 

2| id e: 10 giu. id. 55 5.35 | 303 1766 | 541 

22 | id id. 3 lug. - id. 45 838] 30 | mnz7| 392 
23 | id. id. 30 lug. id. 25 103 | so 343 | 164 
% | id. id. i 10 ago. id. 29 117 | 30 390 | 1,98 
25 | id. id. 27 ago, id. 3 | 16] so°| 537] 321 

.26| id. id. 17 ott. id. 65 900 | 30 8000 | 6.98 

27 id. . id. 21 nov. id. 26 1.20 30 40.0 | 1.83 

28 | Rio Lommig id, (confl. rio Malicent)|' 10 giu. Sa — 0,2928% — e 0.72 
29 | Tagliamento -| Pioverno 14 gen. stazione 49 41.0 1880 | »(1) | 573 

30 id. id. 5 mar. id | 4 359 | 1880 | »(1) | 354 

31 id. id, : 18 apr. id, 52 450 | 1880 | »(1) | 468 

82 id. i id. 28 mag. id. 72 700 | 1880 | »(1) | 503 
33 id. id. 26 giu. id. 94 949 | 1880 | »(1) | 500 
34 id. ida” 21 ago. id. “60 354 | 1880 | »(1) 32.7 

35 id. id. 23 set. id. 89 888 | 1880 | »(1) | 558 

36 | Rio Ram ‘. | Molino Campo 22 gen. a i 0133]  — “ 0.53 
37 id. id. 25 mar, — —_ 0.010] _ — 0.09 
38 | Rio Gelato. Casa Aita 22 gen. stazione 46 0,155 —_. — .| 063 

39 id. id. 25 mar. id. 44 0.130 — _ 067 
40 | Rio Rai I Molino Campo © 22 gen. È sa vel .la 0.20 
4l id, id. * | 25 mar. ua = o005ì  — = | #0 

42 id. id. 29 mar: — — 0.00 — — | 0.03 
43 | Rio Macile Paludo 22 gen. = > 0304  — Di 0,84 
44 id. | id. 25 mar. _ —_ 0.089 — _ 0.16 
45 id, id. 29 mar. pon 5a 0054 — = 0.15 
46 | Sorgente Properzia id. i 22 gen. riferim. |-9%# QUOTE — — 0.30 
4T id, id. ì 25 mar, id, - 106 0,024] — _ 0,07 
48 id. id. 29 mar. id. |-10605| 0.022) — — | +008 
49 | Rio Pracatel Pracatel 22 gen. id - di 0.458 — m. 1,83 
50 id, id. 25 mar. id. ‘|-102 0337] — » 1.61 
51 | Ledra Campo 2 gen. stazione 72 Wi — _ 24.6 
52 id. id. 22 gen. id. 61 6.30 — _ 20.5 
S8fO did, id. 25 ‘mar. ‘id. 58 5.22 Za — | Mai 
s4Ì id id, 29 mar. id. 51 sal — a 6.48 
s5| id. id. 18 set. id. | 67 na} — - dan 
56 


id. id, | 11 nov. id. 78 12.8 _ _ 25.3 


(1) - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoio) operate a 
monte della sezione di misura. 
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Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno. 


5 
3 
Le) 
È 
E 
= 


cd «I —- “n » qw ba Hi 


= ci da co bi i 


pui fd pi pi n 
Di id to bo io 


lé 


© tf 3 > na oa boo 


BACINO 
e 
CORSO D’ACQUA 


LIVENZA 


Canale Maraldi - Istrago 


id, 
sa id, 
Canale Istrago - Rausceda 
id. i 
I} 
Cellina 
id. 


LEMENE 


Fossalato 


Roggia 
° SM, 


‘ id.. 
Mezzocanale 
id. . 


Portogruaro (Ca" Fossalato) 


id. id, 
id id. 
id. id, 
id. id. 
id. id, 
Fonte Cordevole 
-id. 
id. 
Presenaico 
id, 
id, 
Campolongo (Ponte Nuovo) 
id. id, 
id (P.te Sardellate 
Ponte Padola 
id. 
id 
Ponte della Lasta 
‘id. 
id, 
Auronzo 
id. 
id. 
Vodo 
id. 
id 


10 giu. 
10 giu. 
10 giu. 
1 dic. 
1 die. 
1 die. 
26 gen. 
25 giu. 


nun 164 — 


Idrometro 


Riferimento 


stazione 
id. 
id. 
id, 


id. 
id. 


stazione 


id. 


stazione 


Altezza 
ldromaetrica media 


133,5 
153.5 
1695 
--116,9 
845 
72.3 
Sl 
93.5 


89,5 


6.00 
7.90 
9.20 
4.18 
T.74 
9.23 
6.05 
19,8 


0.719 


0,77 
-0.48 
3.91 
IT 
2.86 


0,823 
TAB 
1.17 
1.63 

12.0 

2,82 
0.103 
0.202 
0.413 
o.7TA 
3.14 
1.03 
4.17 

23,8 

6.82 
4.07 
8.92 
6.63 


6.87 


Bocinu di dominio 


24,8 


357 
dol 


231 


Contributo 


Iseo km® 


3 


Bezione liquida || 
ni 


3.60 
4.39 | 
4,87 
2.70 
4.14 | 
4.70 
6.92 
144 


1.69 
1.87 
2.42 
20,1 
20.1 
228 


Risultati delle misure di portata eseguite durante l’anno. 


NWumere d'ordine 


64 


(1) - Non viene calcolato il contributo a causa della derivazione d'acqua dal Piave a Soverzene per uso idroelettrico, 


BACINO 


è 


CORSO D'ACQUA 


(segue) PIAVE 
Vajont 
Roggia Molino 
Vajont 
Roggia Molino 
Piave 


id, 


Ardo (roggia) 
id. (residui) 
‘id. (roggia) 
id. (residui) 
id. (roggia) 
id. (residui) 
id. (roggia) 
id. residui) 
id, (roggia) 
id, (residui) © 


id. (roggia) 
id. (residui) 
id. (roggia) 

id. (residui) 
id. (roggia) 
id. (residui) 


Piave 


Cordevole 
id. 
A 


Erto 
id. 
id. 
id. 
Ponte nelle Alpi 
id, 
id. 
Belluno (a monte Ardo) 
id. id. 
id. (Borgo Pra) 
sd. - id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id, 
id. id. 
id, id. 
id. id. 
id. id, 
id. i 
id. id, 
id, id, 
id, id. 
id. id, 
id. id, 
id. id, 
id. {a valle Ardo): 
id. id, 
id. id, 
id. id, 
id. id. 
Caprile 
id, 
id, 
Ponte Sant'Antonio 
id, 
id, 
id. 
id, 
. Segusino 
id. 
id, - 


26 gen. 
26 gèn. 
26 giu. 
26 giu. 
27 gen. 
10 apr. 
2 ott. 
16 mar. 
10 apr. 
27 gen. 
27 gen, 
16 ‘mar. 
16 mar. 
10 apr. 
10 apr. 
18 mag. 
18 ang; 
13 giu, 
13 giu. 
20 lug. 
17 set. 
17 set. 
2 ott. 
2 ott. 
21 die. 
21 die,’ 
27 gen. 
18 mag. 
13 giu, 
17 set. 
2 ott. 
20 lug. 
17 set. 
21 dic. 
16 mar. 
18 mag. 
21 lug. 
16 set. 


21 dic. 


23 gen. 
10 apr. 
20 mag. 


sia 165 — 


Idrometro 


Riferimento 


stazione 
stazione 


stazione 


Altezza 
iromenrinn mmedia 


Bocimu di domimia 


Qantritioto 
Ufseo Tm © 


143 


Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno. 


È E È 
3 BACINO È 2a 5 
î e sit nil 
È , ZE AE 
E CORSO D' ACQUA “ E 3 E 
= E i 
(segue) PIAVE 
65 | Piave © Segusino : 16 giu. . stazione 133 TB.8 3333 »(1) | 716 
I col id id. 20 dic. id. 126 |as2 |3333 |») [ma 
i 67 |Canale Brentella Onigo 16 set. id. 142 |Ga24 o E 214 
BRENTA | : i 
| 1 |Brenta i Levico 15 gen. stazione 23 1.49 121 12.4 1.95 
‘2 id sà. 26 feb. id. 19 103 | 12 85 | 172 
10 ia dai 1l apr. . id. 18,5 114 | 12 95 | 162 
4 id.' l id. ‘11 mag. id. 20 1.29 | 121 10,6 1.82 
5 |a. o id, 10 giu. ii “| 201 | 121 166 | 231 
6 | id id. 16 lug. id. 23 (151 | 151 125 | 2235 
= id id. i 30 lug. id. 20 1.08 | 121 90 | 156 
si id | id. | 26 ago. id. 233 230 | 12 | 107 | 183 
i oli id. 18 ott. SA 60 930 | 122 | 768 | 610 
0 | id id. 20 ott. id. 48 6.18 | 122 | sui | 492. 
1 | id id. 23 ott. id. 45 ‘484 |-122 | 400 | 426 
12 | id. id. | 30 ott. id. 88 ni | mn 147 | 950 
13 | id. id. 14 dic. id. 32.5 306 | 121 25.3 3,35 
14 | Ceggio Maso Costi 15 gen. | id 185 | oi66l 195 | 86 | oso 
ls Vidi è» id. 11 apre id. 27 0.366] 195 | 187 | 06% 
16 | id. id. | 1 mag. id, | .29 0.542 | 195°] 278 | 092 
17 | id. id. _% 10 giu. id. 58 3.30 | 195 169 1.90 
13 | id. ‘id, 30 lug. id. 30 107 | 195 | sta | 128 
1 | id id, 26 ago. id, 28 0.632] 195 | 324 | 067 
20 | ia. bi - id. 18 ott. id. 65 420 | 195 { 216 | 207 
2 | id. i id. “| 2301. id. 40 1.82 | 195 | 933 | 123 
id, id. 14 die. id, 18 0,293] 195 | 150 | os1 
23 | Brenta Ospedaletto 15 gen. id. 12.5 321 46S 69 4.00” 
24 | id. id, 26 feb. | id. 9 2.35 | 465 505 | 3-20 
25 | id | id. » 11 apr. id. 14 3.57 | 465 7.68 | 3.88 
26 | id.’ o id. 11 mag. id. 19 6,02 | 465 129 Î 538 
2 | id I id. i i 15 gin. id. 36 946 {- 465 | 203 | 750 
22| id. id. 16 lug. id. 36 114 465 245 | 790 
29 | id : a | T ago. id. 36 12.7 | 46s | 274 8,89 
0 | id id. 4 set. id. 21 613 | 465 | 132 | 6.70 
3 | id ì id 2 ott. id. 29 940 | 465 | 202 | 838 
3 | id id. 18 ott. id. 100 |" 400 | 465 | 871 | 163 
33 | id. id. . 23 ott. id. 63 222 | 465 | 473 | 136 
34 | id id. 16 dic. id. 24 727 |'4ss | 156 | 102 
| 35 { Ciamon | Rocca d'Arsiè 27 ago. id. |ui04 2722 | ez | 437 | rs 
s6 | id id, lst. |. id. 96 230 62 | 354 | 172 


(1) - Non viene ‘calcolato il contributo a causa della derivazione d'acqua dal Piave a Soverzene per uso idroelettrico, 
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Risultati delle misure di portatà eseguite durante l’anno. 


BACINO Idrometro 


è L: a 


î 
ui 


Lean fem È 


Contributo 


CORSO D' ACQUA Riferimento 


Numero d'ordine 
Baslona liquida 


Bacino di dominio 
2 
kim 


Ci 
A 0) 
© 
LO] 
E 
n 
L=) 
i 
a 
E 
G 
fa 
Ss 


(segue) BRENTA 


37 |Cismon: Rocca d'Arsiè 5 set. stasione | 93 20.4 | 622 32.8 | 161 
38 id. Arsiè (a valle ponte) | 13 dio. id. 98 13.2 E RE 20.9 
39 id. (roggia derivata) id. id. . 21 die. _ - 5.53 —_ - 5.67 
40 | Brenta Barziza (Bassano) 15 gen. stazione T4 29.1 1567 s(1) | 494 
4l id. id. id. i 26 feb. id, 80 52.0 1567 | »(1) | 524 
‘2 id, i ‘una È | 24 mar. id. 745 | 254 1567 | »(1) | 491 
43 id, id. id. 23 apr. id. 103 | 628 1567 | »(1) | 67.5 
“ id. id. id. 12 mag. id. 895. | 438 1567 | »(1) | 616 
45 id, id. id. 24 giu. id 1125 | 795 1567 | »(1) | 809. 
46 id. id. id. .27 lug. id. 965 | 512 1567 | »(1) | 664 
4T 7 ; id. id 18 ago. "| id. 94 , 46.8 1567 | »(1) 634 
48 id. On id. id. © 24 set. id. | 935 | 469, | 1567 | »(1) | 625 
49 id. id. id. 12 nov. id. | 121 106 1567 | n(1) | 889 
50 id. . dd id. 15 dic. ‘ cdd. 19 294 1567 | (1) | 62.7 
Sì | Canale Medoaco Bassano (valle presa) 6 ago. riferim. |-140 38.1 — = 20.2 
52 id. id. id. 14 ago. id‘ |-151 | 357 La — {usa 
53. id. « TL id. | 7 set. -id, |-isa |346 i |a 
54 | Roggia Contarina Camazzole di i 5 mar. — — 3.65 — — 511 
55 | Roggetta in destra id. 5 mar. _ — | 0135 _ — 0.17 
56 | Roggia Contarina Carmignano (a valle Giordana 5 mar. n — 4,02 —_ —_ 647 
57 »° Giordana Carmignano 5 mar. — _ _ 0.330 —_ _ 0,59 | 
58 | Brenta (residui) Piazzola (Mancio) 6 mar. » sa 823 | — -— | ns 
BACCHIGLIONE 

1 | Astico Forni Valdastico 2 mar. stazione 55 | 123 136 90 2.89 
2] id id. id, 7 mag. id. 6 |- 213 136 15.6 | 436 
al iù id. id. 28 mag. id. 54 0.917] 136 6.7 | 288 
slia i id PV 30 giu. id 73 299 |. 136 | 220] 509 
vi -sa. : if sà, Ubi. |. 95 | s1:| m6| o71| 881 
6| id | id. id. 11 nov. id. 79.5 4.07 136 299 | 4,65 
7 id, | id. id. 11 nov. - dd 78.5 3.94 136 200] 477 
8| id. | sl id. 3 dic. id. 65,5 1.38 136 | 101 308° 
91 Valdassa Pedescala A valle .sorg.) 30 giu. id. 20.5 0.100 - — | -— 
10 id. id. 4 ago. ° 25 0.239] 245 | 098] 0.54 
11 | Posina Stancari 2 mar. ‘id, 8.5 0.969 |. 116 BA | 2.69 
12 | id. id. T mag. ‘ id. 25,5 5,32 116 | 286 521 
13) id id. 28 mag. id. 14.5 1.61 116 239 | 329 
14| id. id. . 30 giu. id. 32 3.67 116 81.6 | 5.18 
5| id id. 4 ago. id. 35 434 {. 116 | sa74| 545 
16] id. id. 11 nov. | id. 30 ssi | mol s6sl 692 
"| i 


d. id. 3 dic. id. 11 2,25 116 19.4 4.44 


(1) - Non vengono calcolati i contributi unitari a causa de.la diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) 
nel Brenta. * i 
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Risultati delle misure di portata eseguite durante l’anno. 


S|" i 
- | BACINO E .lae |a 
È 1 |#317 
: CORSO D' ACQUA z 3 i 3 
[| 
segue) BACCHIGLIO! 
18 | Bacchiglione Montegaldella i 30 gen. stazione’ | 14.5 202 1384 146 | 512 
19 id, i id. 20 feb, id, 5 18.6 1384 | 134 | 487 
20 id. id, 17 mar. id. -8 149 | 1384 | 108 | 454 
21 id id, 24 apr. id. -105 | 157 1384 | 108 | 471 
22 i? id. 20 giu. id. 86 440 1384 | 318 | 682 
23 id, id 21 ago. be “145 189 1384 13.7 | 493 
24 id, id. 19 nov. id. 74 363 | 1334 | 262 | 602 
25 id. Fi id. 15 die. id. 395 | 281. | 1394 | 203 | 594 
26 | Emiss, bacino Cingolind Galzignano (P.te Bagnarolo) | 15 giu. 1a n 0,095 — | 0.39 
ADIGE 
1 | Derivazione Adige Glorenza (can. scar, centrale) 3 mar. stazione 714 .| 108 —_ — | 237 
2 id. id. id. i id, 3 mar. id. 58.5 7.50 — CS 7.00 
3 id id. id. id, 3 mar, id. 42:5 4.56 #; — | 4sa 
4 ' id. id. id. id, 3 mar. id. 995 | 1790 a 16 
5 | Roggia Molini © Lasa - utenza Lechner 13 mar. nr PA 0167] — — | oss | 
6 ia. id. id.. id. Luggin 13 mar. — a 0.150 “ = | bas. 
7| id id. id. id. Willander 13-mar. |-  — _ 0.158 - — | 03 
.8| id id id. id, Blaas - 13 mar. Lu de dal + — | 013 |f- 
9 id, id: id. id. Piòres 13 mar. sà Gul ola7Tif — = | dal | 
10 id" id. ; ie id. Dasiel 13 mar. = = uial — "= ne 
11 | Rio Alliz Alliz i 23 apr. - - 0.192] .18 | 10.7 | 021 
12 id. id. 29 ott. e a 0.281 | 18 | 156 | 0.23 
15 id id. {a monte Maso Castello) 11 mag. — - 0.230 _ -_ 0.21 
14 id, id. id. 26 giu. iù = 0490] — «= | 92 
15 id. id. id, 30 lug. " = 0.394 = — | 036 
16 id. Alliz (a monte Maso Castello)] "2 set. _ -- 0.221 _ — 0.21 
17 id, id. id, 19 set. pa a 0120) — = | 018 
18 | Roggia Corces id. (Laa) 23 apr. Par — 0.175 = 22 I di 
19 | id. id id. (Segheria Tsholl) 11 mar. - SE: 0184] — = 7 006 
20 | id. id id. (a monte Molino) | lUmsr | .—- {| _- 01798]  — — | 018 
21| id. dd id. (Maso Castello) 26 gu. |  — _ oz] — | — | 013 
2 | id id + id, id, | 301ug. i 2z 0.394]  — -— | exsl 
dalia an id. id. 2 set. = - |] —-| — | 048° 
24 | Roggia Corces Alliz (Maso Castello) 19 set. — {- 0,129 _ - 0.16 
- 25 | Rio Alliz (derivaz.) id. utenza Masi - 11 mag. a IE e | 
26 | Plima (deriv. destra) Ganda - intenza Stricher i 12 mar. —_ _ 0.250 —_ — | 065 
Z7 id. id, Transacqua - ut. Fucks 12 mar. _ — 0.394 — e 0.27 
28 id. id. id. =» ut.Oberhofer 12 mar. n — 0.223 _ = | 08 
"29 id. id, id, - ut. Com. Martellg 12 mar. _ _ 0.304 _ _ 0.19 
‘30) id. id. Salt . ut. Oberhofer 12 mar. - _ 0190]  — — | 0318 
dl sd « i, Masi Morter - ut, Pihl 12 mar. _ — 0313] — — | os 
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Risultati delle misure di portata eseguite durante l’anno. 


==» 


BACINO Idrometro 
è 


CORSO D'ACQUA 


o 


a 
È 
si 
E 
< E 
E 


Contributo 


Ljsee km” 


Riferimento 


® 
E 
5 
a 
@ 
bi 
& 
DI 
= 


Bocinu di dominio 
1 
km 
Bezione liquida 
m 


(segue) ADIGE | ° 

32 |Plima {deriv. destra) Masi - Canale Molino 12 mar. _ _ 0.154 _ —_ 0.09 
33 id. id, » - ut. Vorhofer 12 mar. ia - 0.135 _ _ 0.14 
34 [Adige Castelbello {scarico centrale) 15 set. —_ _ 14.5 _ _ 10.8 
35 {Rio Tel . derivazione Parcines - I° ramo | 18 mag. _ - "0.618 _ _ 0,62 
36 | id id id. «I° id. 18 mag. — — 0.159 | — — | 014 
nilio " i id. - presa Freiwaal 18 mag. a sà 0,746 | — a Fam 
38 | Adige Tel 23 gen. stazione 15.7 244. L675 | »(1} |196 
wo lag id. 16 apr. id. 1575 |211 1675 [| »(1) | 179 
40 | id id. — 20 mag. id, 159 235 1675 |»{1) | 193 
41 | id. id. 5 ago. id. 182.5 |438 1675 | »(1) |27.7 

42 ia" id. 11 set. id |a |aza | 1675 |») [268 

43 | id id. . 9 ott. id. 1665 |306 1675 [»(1) {217 

4 | id. sa. 17 nov. bali 175 349 1675 |»(1) | 237 
45 id. id. 22 die. > id. 164 280 .| 1675 | »(1) | 204 
46 [Piano Bagni Plata 27 gen. |' id. 13 o.76s | se | 93 |14 
4T | id. i id. id 10 feb. id. 5 0.569 | 32 69 | 114 
48 | id. id. id, 29 apr. = id. 56 2.23 82 27.1' | 2.94 
49 | id. id. id. 25 mag. id. 97 6.30 82 164 | 6.40 
50 | id. . id. id. 2 lug. id. 120 | 116 82 | 14 | 900 
“i la. - id. do. | 25 ago. ia les 325 |'az |306 [325 
s2 | id. id. id. 6 ott. id. 55 2.65 82 | 523 | 515 
53 | id. id. id, 14 nov. id. 55 2.62 as | 39 | 366 
54 |Passirio Moso 27 gen. id, 3 126 | 181 70 | 369 
55 | id id. 10 feb. | id. 6 112 | 1a1 62 | 35 

56 | id id. 29 apr. | id, 29 548 | 181 | 302 | 630 
st | id id. 25 mag. id. 61 136 | 181 | 732 | 9.50 
58 | id. id. i 2 lug. id. 78 194 | 181 | 107 |123 

59 | id id, 25 ago. id. 34 6.18 | 181 | 341 | 615 
60 | id id. 6 ott. id. 27 475 | 181 | 262 | 595 
6 | id. id. , 14 nov: id. 29 497 | 181 | 275 | 6.36 
62 | Valsura S. Gertrude 3 feb. id. 14 0.905 52 58 0.45 
63. | id - 23 giu. id. . | 60 a76 | 52 | 722 | 240 
64 | id. id, 29 ott. id. 82 721 52 | 139 | 426 

65 | Rio Grotta Molino Pranovale - 30 apr. = na 0.024 |. 47 | 51 | 095 
66 | Valsura Alborelo 3 feb, zi sa 190 | 213 | 89 | 0:83 
67 |Marano id. È o 3 feb, _ 0.045 14.6 Ml 0.27 
68 | Rio Chiesa San Panerazio 3 feb. - — 0.045 |}, ‘| 009 

69 | Roggia derivata °° 36 3 feb, a 0.139 1j°°5 | °4 | 009 

70 | Valsura - . | Lana di Sopra 3 feb. stazione 30 0.465 0.83 

7 | id. (roggia der.) id. . 3 feb. =“ i 1.80 {282 «sl e 
2 | id, . id, 18 apr. slazione 39,5 0.975 |} e n 

73 id. tl. * id. 18 apr. = fc 2.28 ell nai 


(1) - Il contributo non viene calcolato a enusa delle alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi dei serbatoi) operate a 
monte della sezione di misura, 
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Risultati delle misure di portata eseguite durante l’anno. 


Humere d'ordine 


101 


110 
111 


113 


(1) - Il contributo mon viene calcolato a causa di alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte 


BACINO 


è 


CORSO D'ACQUA 


(segue) ADIGE 
Valsura 
id. (roggia der) 


id..” 


id. 
Rio Tovalino 
Isarco 

id, 


id, 


Fundres (residui) 
id. id. 


della sezione di misura, 


‘ Lana di Sopra 
id, 
id. 
id. 


Doila d'Adige 


id. 


Malga Tovalino 
Pra di Sopra 


id. 


id. , 


id. 
Vandoies 
id. 
id. 
id. 
id. 


23 giu, 
23 giu. 
14 ago. 
14 ago. 
23 gen. 
14 apr. 
16 mag. 
10 giu. 
11 ago. 
Yott. 
3 nov. 
15 die. 
31 ago. 
- 16 gen. 


17 mar. 


10 apr. 


13 mag. 


14 log. 
9 set. 
17 ott. 
11 nov. 
7 dio. 
6 feb. 
19 apr, 


13 mag. 


18 giu. 
15 set. 
17 ott. 
20 nov. 
18 dic. 
6 feb. 
19 apr. 


13 mag. 


18 giu. 
15 set. 
17 ott. 
20 nov. 
18 die, 
16 gen. 


17 mar. 


10 apr. 


13 mag. 


14 lug. 
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Idrometro 
a 


Riferimento 


stazione 


stazione 


Bocinu di dominio 


; 


5.18 


6.35 


1.35 
1.25 


2.37 


Numero d'ordine 


117 
118 
119 
120 
121 
122 

| 123 
124 
125 
126 

| 127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 

+ 136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 

| 148 
144 
145 
146 
147 
148 

149 

i 150 


152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 


151 


CORSO D' ACQUA 


(segue) ADIGE 


Fuhdres (residui) 


id. 


‘id. 


id. 


Rio Freddo 
Gardena (sorgenti) 


id 


Rio Nova 


id. (roggia sinistra ) 


id. 


id. 
id. 


id. 
id. 


| id. 


id. 


BACINO 


id. 
id, 
id. 


id. 


id. 


id. 
id, 


id. 


id, 


Vandoies 


id, 


Siusi 


id 


| Plan de Gralba 
id. 
id. 


Trattoria Prenè 


. id 


id. 


Ponte Nova 


id. 


id. 
id. 
id. 
id. 
id. 


id, 
Laion sup. (a valle scar. centr.) 
id. 


(osteria) 
id, 
id, 


Fundres che confluisce a monte della sezione di misura. 
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apr. 


Idrometro 


Riferimento 


stazione 


stazione 


riferim. 
stazione 
id. 


id 
stazione 
id. 
id. 
id. 
stazione 


id. 


Alterza 
dramentica media 
uni 


33.3 


- 55 


45 

12 
= 20 
= 30 


* Portata 


0.116 
0.002 
0.001 
0,006 
1.52 
2.75 
1.59 
3,09 
0.445 
0.548 
0575 
1.38 
0.980 
0.840 
0.977 
0.306 
0.320 
0.615 
1.95 
1.09 
0.900 
0.764 
0,690 
0.104 
0.568 
0.122 
0,894 
0.664 


Bocino di dominio 
Lem 


Ga 


115 
115 


| 115 


‘ Contribute 


13.6 


Besione liquida 


1.25 


0.77 


(1) - Non viene calcolato il contributo unitario a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del rio 


SI —————@1À___1212121__—____——_m4 


È s 
| È . BACINO larometro | _ È 
8 |' CORSO D'ACQUA Riferimento < : 
Fi pai 
z 
n° | 
(segue) ADIGE 
| 161 | Eza (roggia sinistra) Pente Nova (osteria) 11 giu. stazione |-39 
| 162 | id. id, id, id, 11 giu. id. 19 
| 163 |id. GE id, 29 lug. id. 29 
164 °| id. id. id. id 29 lug. id. 12 
165 | id. id. 23 nov. id. 29.5 
166 | id. i id. ° 2 die. id  |20 
167 |Talvera Caimpolasta 11 gen. id. -2 
168 | id id. 4 mar. id. -$ 
169 id. id. 22 apr. id. 4 - 
170 | id i.“ | 1 gin id. 1l 
va lito id. : | 29 lug. id, 21 
172 id. id, 23 set. id 10 
173 id. id. 3 dic. id. ti 
174 |Valdurna | id. 21 gen, id, 33.5 
uma id. id. 4 mar. id. 28.5 
176 id, id, 22 apr. id. 375 
177 id, i id, 11 giu. id. 46 
ne done id. | 29105 id. 6a 
179 id. id. , 23 nov. id. 44 
i 180 id, id. 3 die. . id. 43 
181 {Isarco (400 m. a monte 
{confluenza) Bolzano 17 nov. = pa 
182 |Isarco (alla confll) id. 20 ott. — — 
183 | Hio Nero xOra (can, carico centrale) 21 gen. - sii 
154 {Sorgente Val Contres Romeno - scarico acquedotto 
| sui | Cavareno | 31 mar. _ = 
185 | - id. id, + did, - 100 m. a valle 31 mar. = cn 
186 id. id. . id. » 20 m. a monte pre i 
sa acquedotto 31 mar. — — 
187 id. id, ; id. - 20 m. a valle 31 mar. — - 
188 id. id. id. - alla presa acque 
dotto 31 mar. = se 
189 | Rio Contres id. -a valle confl. Ruffrè| 31 mar. = 
id. - a monte conf. 
190 | Rio Ruffrè Contres 31 mar. —_ — 
id. - a monte derivaz, E i 
191 | Rio Avena 3 | Amblar ; 31 mar. — . te 
id» canale derivato sui 
192 id, <a dall'Amblar 31 mar. —_ — 
id. - a monte ponte 
193 id, Amblar - Don 31 mar. — — 
| 194 | Rio Mascabio id. - an valle 31 mar. — {- 
dd. - a monte conf. È ì 
195 | Roggia del Linor derivaz, Rosatta 31 mar. - -_ 


| | id. - a valle ponte > 
i 196 id. id. Romeno - Don 3I mar. — _ 


(1) - Il contributo non viens calcolato a causa di alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi 
monte della sezione di misura. 


ci SE deci TIE: 


| 
346 : i j 
t n5 | sel ica 

0.930 | 4 0.90 
1Al 182 

: 115 | 182 

0.672 0.68 
1.58 | 115 13.7 2.35 
1.74 | 115 15,0 4.20 
1.58 140 11.3 2.95 
1.65 140 11.9 3.45, 
248 | 140 17.7 3.70 
3.64 | 140-| 260 4,38 
544 | 140 359 |455 
316 | 140 225 lado 
2.99 140 213 3,08 
1.13 96 11.8 1.75 
0830] 9 | 86 1.00 | 
1.27 BA 13.2 | 160 | 
2.19 di 22.7 2.50. 
500 | 96 530 4.00 
2,09 9% 21.7 2.35 
1.80 dé 18.7 2.20 

_ ITA Pea a 68.6 | 
119 4202 | »(1) | 722 ; 
0249] 43 5.1 0.28 
ooorl — fu 0.48 
cool — ;3 0.30 
0030f — | — 0,60 
0017] — sE 000 | 
o004ì — |-—- a 
cogli — = 022 
co66i  — = ‘0,23 
0.049f © — sa 0.09 | 
0.013]  — - 0.01 
noel —- = 013 

- 0073] — = 0.16 
0.145] — — Koz | 
0000) — e 0.24 


| Bocinu di doiminio 
tm 
Contributo 
Haec km * 


o svasi di serbatoi) operate a 


Risultati delle misure di portata eseguite durante l’anno. 


3 3 

a BACINO Idrometro | _ È sa [È 

î e LOCALITA’ o Î 3 vi fu 
& | CORSO D'ACQUA Riferimento | * è 33 | i 

si ’ È 


(2egue) ADIGE ‘ 

197 {Roggia del Linor Romeno - deriv, 
Salter - Malgolo 31 mar.'. = du bItTI «— Sa 0.30° 
| 198 {Novella - can, deriv. Fondo scarico centrale 26 lug. stazione 16 0.135 _ — 0.14 
199 id. id. id. id. 26 lug. id .| 23 02511 — i 0.21 
200 id. id. id. id. - 26 lug. — _ 0,626 _ —_ 1.05 
201 id. (residui) id. id. 26 lug. stazione 4 0.047 49 _ 021 
202 |Lovernatico Lover 18 gen. — _ 0.445 11.3 | 403 Deb 
203 id. id, 26 feb. n i 0.399] 113] 350 | 0375 
204 id, id. 10 apr. 22 — -|- ose] 13| 519 0.94 
205 id, id. 16 mag. "RE i 0.635] 13] 562 | 095 
206 id. id. 11 giu. È Gi i 115 11.3] 10 1.33 
207 id. id, 8 lug. riferim. |-102 osso] 113| 867 | 0.73 
208 id, id, 5 ago. id. - 96 1,05 113 | 981 1.07 
209 id, id. 8 set. id. - 125 0814] 113] 746 | 0.83 
210 id, id, 21 ott. - id. - 309 1.99 113 | 167 2,52 
211 id. id, 8 nov. id. - 302 1.87 11.3 | 165 244 
212 id. id. 1 7 die. ec Till -311 0.595 113) 526 | 1.38 
213 |Sporeggio sù Spormaggiore 18 gen. stazione | 29 0,554] 38 | 148 | oso 
| 214 id. i id. 26 feb. id. 25.5 0.418) - 38 111 | 0,65 
215 id, id. 10 apr. id. 31 0.620 a 165 0.88 
zié6 | id. id. i 16 mag. id. 24 0422] 36 | 111 | 0,66 
217 id. id. 11 giu. id. 295 0.595] 38 156 | 085 
218 id id. 8 lug. id. 24 0,302] 38 81 | 051 
219 id. 1 id. 11 lug. id. 40 1.10 38 293 | 1534 
220 id. id. 5 ago. id. 42 1.12 38 299 | 119 
221 id. id. 8 set. id. 35 . 0.500 38 -13,3 084 
222 id. | id. 21 ott. id, 46 1.58 38 42.1 | 210 
223 id. id. 8 nov. id. 40 1.35 38-| 360 | 2.33 
224 id. id. 1 dic. id. 28.5 0.530] 38 140 | 158 
225 |.Avisio Soraga ; 18 mar. id, 27 1.56 = er ZA0 
226 | id. w iul. . 12 mag. id. 40 3.49 | 208 | 16.7 |} 4.00 
227 ‘id. id. 14 ott. id. 40 + 490 4.00 

i Psa 208 | 244 

228 id. (roggia derivata) id. 14 ott. — A 0.180 0.25 
229 | Roggia Commmella Predazzo 27 feb. > nti i 0.04 chi = 0,03 
230 | Derivaz. Morandini - 7 “ 
Longo - Bosin Ja x 21 feb. _ _ 0272 _ _ 0.56 
231 |Derivaz, Dellagiacoma id. 27 feb. = ra 0.232 Ti a 0.49 
232 id. Morandini id. 27 feb. = n 0080]  — - 0.30 
233 id. Longo id. 27 feb. iii ù _ do7l ca De 021 
234 id. Bastianella id. 27 feb. i ni; 0209) — S 0.47 
235 |Avisio (residui) id. (Ponte) 27 feb. ra pa 01853  — = 0.48 
236 | Rio Valsorda Forno di Predazzo 27 feb. — | =- 0.143]  — _ - 0,21 
237 | Rio Lagorai Ponte alla Lasta 21 set. | stazione 35 oss — na 0.59 
23 | id id. id. 22 ott. id. 38.5 o.5ss0l 134| 433 | 053 
239 id, id. id. T nov. id. 30 0412} 134] 301 | 044 


240 id. id. id. 2 die. . dd 16 0.106 134 7,9 0.16 
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Risultati delle misure di portata eseguite durante l’anno. 


2 4 E; 
E i BACINO Idrometro | |, z î É 5 
À e LOCALITA — o sis È = 5 : 
8 | coRSO D'ACQUA Riferimento | È | |& E 
[) ; s% i 5 h| FA 
(segue) ADIGE 
241 | Avizio Stramentizzo - 14 gen. stazione 295 6.30 | -720 | a(1) | 940 
242 | id n dé 27 feb. id. 17 4.55 720 | »(1) | 818 
243 | id. i id, 5 20 mar. id. 9.5 3.51 720 »(1) 7.10 
244 | ia. id i 15 apr. id. | 19 5.38 | 720] »(1) | 940 
245 | id. - id, 12 mag. id. 27.5 7.86 720 | »(1) 9.66 
26 | id. id, i 9 lug. id, 70 26.0 720) »(1)f 200 
sl lid: dd. ° 1 ago. la. 615 | 241 720) ‘»£1)f 170 
248 | Fossa :Marcia Ponte Masetto 21 apr. _ _ 0.166 _ - 027 
249 | id. id Ponte delle Sorti 21 apr. ni = osti — ma 0.67 
250 | id. id Ai Busoni | 2apr - - 0140] —{ — f oss 
251 | Adige Trento 13 gen. stazione | 725 100 | stia | »(1) | 881 
salus .; “JE 17 feb. id. 405 | 590 | of »q(1)| 631 
253 | id. i id. 23 feb. id. 56 - 89.1 9763 | »(1) |_889 
| 256-] id. id. 25 feb. id. 7 59.5 98.6 9763 | »(1) | 956 | 
255 | id, id. 1 apr. id. 74 131 9763 n(1) 108 | 
256 | id id. 13 apr. id. 565 954 9763 | »(1) | 16 
257 | id id. 30 apr. . id. 88.5 151 f 976 »(1) | 113 
258 | id. ‘id. 3 giu. id. 89.5 155 | 9zes| »(1)| 19 
259 | id id. 17 giu. id. 121 215 | 9763) »(1)| 138 
260 id. id. 25 giu. ‘ id. 173 336 9763 (1) 191 
261. id. id. 27 lug. id. 152 299 9763 w(1)| 175 
262 | id.’ id, 6 ago. id. 168 s47| sis »(1)| 184 
563 | id. id. 3 set. id. 125 226 | ste »(1)| 143 
264 id x id. 3 ott. id. 107 188 9761] »(1)| 129 
265 DL id. 31 ott. . id. 273.5 619 9Té6l »(1) 261 
266 id. id. 10 nov. id. 147 262 9761 »(1)] 156 
267 id. id. 1 dio. id. , bi] 158 9761 »(1) 116 
268 | Rio Sorne S. Giacomo 2 set. id, 7 0.046 2 — | cor 
269 id. id, ì 26 nov, id, 12.8 0.088 E sala 
270 Rio Aviana - can. der. | Pra da Stua : scar, centr. 2 set. id. 15 0.154 _ -. 0.20 
271 id. id. id. id. | .2 sel, id. 30 | o4sì — -— ax 
272 | Canale Agro Veronese | Volargne 10 apr. id. 165 4h —_ i n.71 
273 id id. Bussolengo 10 apr. id. 3075 13.5 — È — l 213 
| 274 Cons, Caprino - Veronese[| Valsecca di Sotto (a valle ; a! da 
Canale principale | Molino Bertoldi) 11 ago. a e 0028 “ —| _—-| 003° 
275 | Sorg. Sorzo Molini Caiar Il ago. ca du 0.00 cf nil cina 
276 id Foatana « Kisa Caiar (alla sorgente) 11 ago. _ _ 0.001 —_ —_ — 
277 | Adige Boara Fisani 17 gen. stazione |-156 . 162 | “11954 | »(1)| 207 
278 | id. id id. 18 feb. id |-1905 11 | 11954] »(1)| 175 
279 id: id. id; 14 apr. id. - 186.5 118 11954 { »(1)| 175 
(1) - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni di deflusso (derivazioni invasi o svasi di serbatoi) operate a 


monte della sezione di misura, 
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‘| CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO 1953 


Allo:scopo di mettere in evidenza le caratte- 
ristiche salienti del 1953, vengono qui di seguito 
riportati ed illustrati i valori degli elementi me- 
teorici rilevati nel corso dell’anno: in alcune lo- 
calità opportunamente scelte; tali valori sono 
poi messi é confronto con i valori medi di più 
lunghi periodi di osservazione, che possono rite- 
nersi come valori normali, 


I: — TEMPERATURA © 


Dal confronto delle temperature medie annue 
del 1953 con i valori normali (Tab. I) si riscon- 
ivano in 6 dei 10 osservatori considerati leggeri 
scostamenti in eccesso che vanno da 0° 3 di Bel. 
luno e Colle Venda a 0°1 ‘di Trieste, Treviso, 
Fadova e Lido - Venezia; negli altri 4 osservatori 
in 2 non si nota dedi scostamento (Udine e 
Trento), negli altri due (Vicenza è Bolzano) uno 
scostamento in difetto di 0°2 e 0°1 rispettivamente, 

: Il 1953 così come appare dal valore medio 
annuo delle temperature può pertanto essere de- 
finito quasi ovunque poco discosto dal normale; 


gli scostamenti in un maggior numero di località ' 


sono im eccesso, 


Dall'esame delle medie mensili si rileva, però, 
che solo i valori di quattro mesi (aprile, maggio, 


ottobre e dicembre) hanno ovunque temperature . 
medie mensili superiori alle normali; mentre gen, 


naio, febbraio, giugno, luglio (ad eccezione di 
Irieste), agosto e novembre (ad eccezione di 
Colle Venda e Belluno) sono stati invece al di 
sotto del normale, 


Gli scostamenti mensili in Sa sono leg- 
germente superiori a quelli in difetto e cadono 
nei vari osservatori in dicembre a Padova (2°9), 
| Vicenza (2°5), Belluno, Lido- Venezia 2°), 
Treviso (2°3), Bolzano ‘e Colle Venda (1°9); in 
‘ottobre a Trieste (2°3) e Udine (1°9) e in mag- 
gio a Trento (1°8). ì 


Da notare che lo scostamento positivo di 1°9 . 


di Udine si ripete nella stessa entità in dicembre. 


I maggiori scostamenti in difetto si osservano 
in novembre a Padova (-2°2), Vicenza (-2°0) 
Lido - Venezia (-1°7), ‘Treviso (-1°4) e Trieste 
(-1°1); in agosto a Udine (-1°2), in giugno a 


Bolzano (-2°3) e Trento (-2°0) e in gennaio a 
Colle Venda (-2°0) e Belluno (-1°8), 

Come di norma il mese più freddo e più 
caldo sono il gennaio {Belluno -2°4) e il luglio 
(Trieste 24°3), Solo a Belluno il, mese più caldo 
nell'anno in esame risulta agosto. 

Dall'esame della Tab, II" dove le temperature 
medie ed estreme stagionali dell’anno sono con- 


frontate con quelle normali si osserva che in tutti 


i JO osservatori considerati le medie invernale ed 
estiva del 1953 sono state inferiori alle rispettive 
medie normali stagionali, mentre quelle della pri- 
mavera e dell'autunno risultano superiori. Tra le 
differenze in eccesso trascurabili quelle dell’au- 
tunno, leggermente superiori quelle della prima- 
vera (massimo l°4 di Bolzano e Belluno); più 
spiecate ed estese le differenze in difetto dell’in- 
verno e dell'estate che raggiungono i massimi sco- 
stamenti di - 1"3 e - 1°2 a Bolzano e Trento, per 
l'inverno, e di 1°5 e 1°4 a Vicenza e a Bolzano, 
per l'estate. 

I minimi e i massimi assoluti della sì 
mantengono ovunque nettamente discosti da quelli 
finora osservati. 


Ii. — PRESSIONE ATMOSFERICA 


Nella Tab. III" vengono riportati i dati rela- 
livi alla pressione registrati nell’osservatorio di 
Lido - Venezia. 

Il valore medio per il 1953 è-stato di mm 1.7 
superiore a quella normale (1914 - 1952). 

Sono. risultate inferiori al valore normale 
mensile le medie barometriche del gennaio, feb- 
braio, maggio e giugno; lo hanno invece superato 
tutti gli altri mesi ad eccezione del luglio in cui 


‘ la imedia dell'anno in corso coincide con la 


normale. l 

Gli scostamenti in difetto maggiori sono 
quelli del giugno (- 2,7 mm) e del gennaio (- 1,2 
mm); in eccesso quelli del marzo (8.8 mm), no- 


‘vembre (7.0 mm) e dicembre (52 mm). 


IH. — VENTO 


Per quattro osservatori del compartimento 
dove durante l’anno sono state eseguite con conti- 
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Tabella I. TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE 


. £ 5 ì 
OSSERVATORIO PERIODO È E È î 
= $ È È, 
- Anno 1953 |, 43 | 46 | 91 |1464 | 179 | 204 243] 230| 200) 170) 92| 81] 144 
TRIESTE Media 1920-52 50 | 56 | so |132 | 177 |-213] 240] 238] 204) 149) 103f 62] 143 
Seostamento -.7 |-10 |o01 | 12 | 02] -09] 03l-08| -04| 2zil -11) 19] od 
Anno 1953 24 | 36 |86 |137 | 174 | 196] 228] 216) 189| 154 74] 634 131 
UDINE Media 1920-22 e 31-52 | 375 | 46 |s4 [126 {171 | 206] 231| 228] 190] 135) 02] 44 11 
| Scostamento . | -07 |-10 |02 | 11 | 03] -10| -03| -12]|] -01| 19| -08| 19] oo 
Anno 1953 © 224 | 09 |72 |is4 | 161 | 173| 197) 240 | 169) 136) 581 30] 109 
BELLUNO . Media 1920-52 -06 | 17 |63 [106 |147 | 184 | 208] 203 | 168] nsl s6é| o6l 106 
Scostamento -13 [-08 {oo {18 | 14-11] -21{-03|-01|) 221] 02] 24] os 
Anno 1953 2.7 | 36 | 85 |162 | 182 | 201) 231] 220 | 193] 158) 70| 63 194 
TREVISO | Media 1920-52 29 | 44 | 84 Jizo [175 | 213] 239] 291 |104]| 139] 84| d44| 133 
Scostamento -02 |-08 |o1- | 13 | 07-12] -08|[-11| -01|] 19] -14| 23 01 
Anno 1953 zo | 36 [as |140 | 179 | 200|- 233] 223] 198l i6al tal cal 136 
LIDO , 
nni Media 1920-52 .| 31 | 45 |a4 |124 |175 | 212] 237] 232] 198] n44f 90o| 44 | 135 
| encziàa | 
| . Scostamento -03 |-09 |-01 | 12 | 04 | -12] -04|-09| cool 19) -17| 24} 01 
Anno 1953 15 | 26 |81 |141 | 181 | 199] 234| 220 | 194{ 1571 sel so | 130 
PADOVA Media 1920-52 18 | 37 [aa |iar [173 | 22] 237/229 | 101) 134] 78] s0| 129 
“© Scostamento - {-03 [-11 |-02 |14 | 08 | -13| -05]-09| 03| 23] -22] 29| oi 
Anno:1953  ‘|-06 | 24 |71 |m3 {150 | 167 | 204|196 | 169] 127] 6al 46| ni 
COLLE VENDA Media 191652 14 | 24 |52 | 97 |140 | 1791 207] 204 | 169] mal 63] 27] 108] 
| Scostamento -20 | oo |14 |16 | 10|-12] -08/-08| col 15] 01] 19] 03 
Anno 1953 16 | 27 |a2 {141 | 179 {194 | 226/216 | 193| 157/ 62] 61 | 130 
VICENZA Media 192152 24 |41 [85 [28 |173 {213 | 238 | 230 | 102] 137) az] 36 | 132 
Scostamento =08 |-14 03 1.3 06 |-219 | 42 |-14 0.1 20) -20| 25 | -02 
Anno 1953 -07 | 25 |as |133 [178 | 178 | 214/204 | tra | 130| s4a|l 33 | 117 
TRENTO Media 1921-52 o6 | 33 |78 [122 [160 | 198) 21| 25] 177] 123) 62] 171 na 
i Scostamento -1.3 .|-08 |10 1,1 18 | -20 | -07| -09 0.1 09) -08| 16 00 
Anno 1953 -26 | 28 |95 |144 |185 | 184| 219/207 | 184] 1350 491 33-21 
BOLZANO Media 1921-44649-52 | 08 | 38 |84 |129 |169 [207 | 227|218 | 181] 123] 62] 14| 122 


Seostamanto “iù la la 15 | 16 [-23|-08|-11 | 03] 12/ -13] 19 | -0a 
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TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI STAGIONALI E ASSOLUTI 


Tabella II — 


- È queto INVERNO PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO ESTREMI ASSOLUTI vaste 
ORTTRFATORIO s. Ln. { Normale | Motia | Mass. | Min- | Mormale | ‘Media | Was. | Mim | Normale | media | Moss: Nin tom | Media | Mess. | Min | Massima Minimi n; 
Trieste 11 | 56 | 50 | 165/-34] 13,3] 138] 320] 0.7] 230] 22,61] 324| 101] 152] 154] 295] 14 [310(1ug 1952)|-143 (feb. 1929) 1920-53. 
Udine i 146 | 40 | 35 159] -69| 127] 132} 31,7] 14] 220 21,3) 3221 83] 136] 1391 295] -18 [389(1lug. 1921){-139 (gen. 1947]/1920.23.031. 
Belluno 393 | 0,6 |-0.4 | 14,6 [-IL1{ 10,5] 11.9| 314] -3,5] 19.8] 19.0} 32.6 3,9 | 11,3 | 12.1 | 28.7 | -3.7 [38.4 (lug. 1947)|-18,0 (feb. 1929] 1920-53 
rn 26 | 3a | 3,5 | 146] -44| 129] 13.6] 311] -04] 228 na| 31.3 | 69 139| 140] 279| -04 [373(lug. 1945)[-14.3 (feb. 1929] 1920-53 
Lido (Venezia) 4|4o|a7]| 140 | -3,8 | 129] 13,4! 320! 0.2] 227 | 21,9 | 318] 88 144] 145 | 23.6 | 0.9 [36.0(lug. 1928)|-124 (feb. 1929] 1920-53 
dl Fiore 14 | 28] 25 | 167] 110 128] 134] 321 -2,6] 226] 218] 329] 53] 134] 13,61 310] -3.9 [384(t0g:1952)|-163 (feb. 1929] 1920-53 
Colle Venda sis | 22] 12129] 64] 08 na] 267] -42] 197] 189] 282] 10.7] 11,5 | 120] 271] -0.8 |340(1ug 1952)|-175 (feb. 1929) 1916-53 
vic 42] 340 26] 172-601 129] 134] 334 -3.2] 227] 212] 326] 47] 137] 137] 321] -2.6-[39.3(log. 1952) 13.3 (gen. 1947) - 1920 - 53 
ia 273° 20 | or isif-iostisei sr toco (250 22/2030) zola: 230 s05| -44 |:01(20,1919)[-13.5(g02:1930)11520-44049.59 
; Trento ‘312 | 19 | 0.7 | 16.9] -9.5| 120] 13.3] 33.6] -22] 211] 199 ETTE 4.1 | 12.0 | 12.1| 30.5] -2.1 [404(lug. 1952)|-12.4 (feb. 1938) 1920-53 
2 Tabella III, — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE) 
| E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A VENEZIA aio 
(mm 700 + ) 
(a) Rei £ F ca 
Î T ilialeltb/a|k(|H]}]4FfkK|i]/g 
Sdilaj-<.1a]a È 2 |a È 3 à | 3 
Media 1953 . ; i 61.7 61.6 609 59,8 60,1 59,1 60,5 62,5 62,4 63,1 69,0 67.6 63,1 
Valore normale 1914 - 52 62.9 62,2 61.1 59.7 60.4 60.8 60,5 60.7 62.2 62.2 62,0 62,4 61.4 
Geosat; è dî i -12 | -06 88 USI - 0,3 -3.7 0.0 1,8 0,2 15 1.0 5.2 1.1 
lite | | Massima 132 | 772 16.6 658 | 66,1 63.0 69,0 68,4 73.6 11.1 713 14.3 
' Estremi assoluti i . ? 
| Minima 43,4 40,3 67.8 47.8 50,8 44,3 55.4 53,5 53.2 56.6 51.9 54.1 
Fic sirio 1958 «i i 298 | ses | 190 180 | 153 | 187 136 È 149 | 204 | 1405 | 254 | 202 
Media dei massimi assoluti mensili 1914-52 | 742 | 735 } 21 | 601 | 673 | corr | 660 | 665 | 6902 | 707 | 729 | q34 
Media dei minimi assoluti mensili 1914-52 4T.A4 47.0 471 47.5 51.2 52.4 524 52,5 520 49.2 46.4 47,3 
Escursione: mensile. media * è deo 26,8 | 26.5 25,0 21.6 16.1 147 13.7 14.0 17,2 215 26.5 25.8 
Scostamento - | i 4% 3,0 MA - 6.0 -3.6 -0.8 4,0 -0,1 0.9 3.2 -7.0 -1,1 +5,6 


Tabella IV. VELOCITA’ DEL VENTO (km/h) 


— .-_ iam. 


È; È 
|: i 
7 E 
fas oi 


Ottobre 


231 BA| 127 | 107] 138] 147] 126} 122 


Anno 1953 1190 | 129] 124| loi 
TRIESTE Media 1920-52 142 -| 154 | 130| 108 9.7) 94] 103 | 109] 135 13.1 | 159 | 121 
Scostamento 48 | -25| -o6l -0.7 -24| -o6| 24] -02| osl 1el-33| 01 
Anno 1953 126) » | usi 135 114] 121] 131] 136| 151| 129| ma . 
UDINE Media 1920-21 31-52 | 149 | 151 | 151] 140 133] 132 137 | 139| 11| 144| 154] 140 
Scostamento -13 » | «S| -08 19] -1r| 06 | -05|] 40) 15| 40 i 
Anno 1953 184 | 109 | ma] 126 87) s8a| 96] 103] 123) 101] sal 113 
san Media 1923-52 1241 | 154 | 161| 165 151) 142] 140 | 141] 141| 140] 155| 149 
{Venezia ) è . 
Scostamento ss |aslasl -29 sal sal a] asias) g0| «1:] sa 
Anno 1953 si | sel «i I sil sol cil cil 65} 430 42] 60 
PADOVA Media 1920-52 45 | 52] 61| 65 60] 56| 52] 49] 46| 44| 46| 53 
Scostamento 11 | oz] osi 10 o1f 03] 09] 12] 19] -01|-04| 07 
Anno 1953 Sas {arl cal 52 »| 481 45 331 22] 21] 25 n 
BOLZANO Media 1921-34 24244] 33 | 40| 51| 54 54| 53] 49| 39) 33) 28] 31] 43 
Socctamicatib 10 | ori -o7|] -c2 2| osi casal 6/11] <&7| 06 a 
Anno 1953 | 47 49 T.6 69 6.6 -721 69 561 47 46 45 6.0 
TRENTO - Media 1921-52 sé | sal osl 72 69] 68| 64 58| 49] 47| 45l 54) 
Scostamento ol'|-03| oc6l -05 -03| o04| 05) -02|-02] -01] 00 02 
Anno 1953 171 | ina | 182| 166 125] 106] 132 | 140| »° | 144] 123 il 
COLLE VENDA Media 1920.52 i64a | 174 | 187| 184 165] 156 | 155 | 167] 192.| 188| 188] 175 
Scostamsnta [Ag | nol Ds «1a 42 -sol-235| arl a | 44|-67 » 
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Tabella Y, — MASSIMI MENSILI DELLA 


Novembre 


C 
> 


46 


62 
98 


di 


VELOCITA’ ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - OSSERV. DI LIDO (Venezia) 


Dir, 


ESE 


| 62 


ESE 


1939 


WSW 


1930 


Ottobre | Novembre 


MESE | Gennaio Febbraio Marzo Luglio Agosto Settembre 
ELEMENTI 3 Dir. s Dir. 2 | Dir | £ | Dir. 
fina DR anna ee | ENE 50 | ENE 40.|ENE|42| esE| 44| ESE| 46 | SSE 
Media dei massimi mensili | 
(Periodo 1923-52) . . . .|go 68 53 ss 54 60 
Massima dei massimi mensili . . | 90 | ESE| 98 | ENE|100| ENE|100| ESE 66 (WNW 69| N |73|] » |90| E |80|ENE 
Maio ri n 1940 1936 1951 1939 1950-51 1924 1946 1944 1942 
Minima dei massimi mensili. . {38| E |32| nw|38| E |44|ESE 38 |ssW|40] E |38|ESE|36| N |30 [ss 
I a n al 1946 1927-33 1943 1935 |1923-32.53| 1935 1934 1923 
‘Tabella VI. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA’ ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - ANNO 1953 
sf: Febbraio Aprile Luglio Agosto | Settembre 
3 | cin | è | Dir 3 Dir Dir | # | Dir 
> "|a È = b "|a Ri 
ee 75 | NE | s4 | ENE sl ENE ENE | 52 | ENE 
Paseo: i el i selena] è 56 ESE ESE | 48 | ESE 
Lido (Venezia) .......|ea|ENE|60 | ENE 50 ENE ESE | 46 | ssE 
Padova A & 17| NE | 28| ENE 28 NNW ENE | 22 | ENE 
| Trento 3 : - [28] E [21 [NNW 24 N E |17| E 
| 


Dicembre 
è Dir. 
50 ENE 
84 ESE 

1939-42-52 
M | | 
1923 


Dicembre 


Dir. 


NNW 


-=_=r>ee..\ WWW: izss:oa=”=àA««i ec 


nuità osservazioni sul vento tanto da permettere 
il caltolo della vefocità media annua (Tab. IV), 


questa risulta in difetto di 3.6 km/h sòlo a Lido. . 


Venézia, in tutti gli altri osservatori si hanno 
vélocità medie di poco superiori al mormale eon 


scostamenti compresi tra i 0.7 km/h a Padova e i 


6.2 e 0,1 km/h-a Trento e Trieste. 

I più accentuati scostamenti mensili in difetto 
| si osservato a Colle Venda nel mese di dicembre 
{- 6.7 km/h) € a Lido- Venezia in giugno (-6.4 
km/h). In queste due località, come pure a Udi- 
ne, i valori medi sono stati in tutti i mesi, ad 
eccezione del gennaio, inferiori al normale. 

I maggiori scostamenti in eccesso sono quelli 
-di gennaio a Trieste (4.8 km/h) ea Lido - Venezia 
(4.3 km/h). È 

‘ La niassinia velocità oraria registrata mensil- 
mente a Lido - Venezia (Tab. V) è stata in tatti 
i mesi, ad eccezione del gennaio, inferiore alla 
media dei valori tiassitti del periodo. În nessun 
mese però si è aridati al disotto del minimo dei 
valori: massimi; solo nel luglio esso è stato egua- 
glisto con 40 km/A, già osservato nel 1923 e 
nel 1932. 


Le direzioni prevalenti dei massimi mensili 
sono sempre quelle del I° e IF° quadrante. 


Le massime intensità del vento osservate nei 


‘ cinque osservatori in esame (Tab. VI) sono i 


94 km/h registrati a Trieste in febbraio (dire- 
zione ENE) e i 62 km/h, dalla stessa direzione, 


di Lido - Venezia osservati in gennaio. 
Nettamente più bassi i massimi mensili delle 

altre due Îlocalità: Padova con 29 km/h, da 

NNO, in luglio e Trente con 40 km/h, da NNO, 


in dicembre. 


IV. — NEBULOSITA' (Tab, VII). 


La media annua della nebulosità è stata in 
difetto in tatti gli osservatorî ad eccezione di 
Lido - Venezia (scostamento 0.2). Gli scostamenti 
negativi maggiori sono quelli di Colle Venda 
(- 0.8) e Belluno (-0.7). 

Il mese più coperto è state il dicembre ad 
eccezione di Vicenza e Trento (giugno), Bolzano 
(aprile). Il mese più sereno risulta essere invece 
il marzo, ad eccezione di Trento (novembre), 


ANNO 1953" 


È Zone cor precipitazioni superiori 
alla media del periodo 1923-52. 


Tabella VII. | . NEBULOSITA' 


CI 


OSSERVATORIO PERIODO È 
) =: 
Anno 1953 58 | SA zi | 54| 54 | 63 | 3.5 38 | 46 
TRIESTE © Media 1924 - 52 59 | 53 57 | 58} 58 | 47 | 35 37 | 45 
‘ Scostamento -0.3 |-0.5 -3.6 | -<04 | -04 | 16 0.0 01.| 01 
Il n 
Anno 1953 45 | 45 | 18) 56 | 51 | 66 |45 | 40 | 48 
UDINE Media 1920-22 e 931-52] 54 | 44 5Ft | 55 56 | 48 [39 | 38 | 44 
Scostamentu -09 |-0,3 =3.3 | -D1 | =05 1.8 0.6 | 02 dA 
Anno 1953. me {7 126 | 55 | 46 | 56 |41 34 | 43 
. BELLUNO Media 1924-52 | 45 | 43 |'52 | 60] 60 | 52 |45 | 43 | 500 
Scostamento =1.l =1,6 dl -—D.5 -t.d O. |-d4 -09 |-D2 
Anno 1953 54 4 47 zo sel s5| 71 | 43 47 | 52 
TREVISO Media 1920-52 58 | SA 59 | 63| 65 | 54 [43 42 | 51 
Scostamento 4 | MT -3,9 =0.7 140 11 DI 0.5 0.1 
1 Anno’ 1953 58 | 60 26 | 5a | sé | 69 | 41 46 | 60 
LIL » Media 1920-52 63 | 52 58 | S0| 5a | 48 | 34 si. | ag 
(Venezia) 
Scostamento =0,5 03 =32 | «01 | -02 21 0.7 0,9 14 
Anno 1953 54 | 52 14 | 59 | S5| 76 | 47 43 | 51 
PADOVA Media 1921-52 6.5 | 58 61 | 64 | 64 | 59 | 42 44 | 54 
Scostamento -1L1 | -0.6 | -4.7 | -05 | -09 | L7 | 0.5 |-01 0.3 
. Anno 1953 so | ss Isl so 456 | 64 (43 (a4 55 
COLLE VENDA Media 1916-52 57 | 53 59 | 63.) cl | 52 |4J 41 | 50 
Scostamento «è.7 |-tr |-44 [0.7 |{-15 | 12 [03 |-03 | 05 
Anno 1953 -sa 145 | 15 65] 60 | 74-|48 | 47 | 58 
VICENZA Media 1921-52 58 | 53 | s8| 63 | 63 | 53 | 41 40 | 50 
Scostamento — 0.0 |-08 | -43 0.2 | -03 | 21 | 07 0.7 0.7 
Anno 1953 4a: | Da 15 | 54 | 36 | 63 | 49 40 | 53 
BOLZANO Media 1921-440949-51] 48 | 46 sì | 60| 61 | 52 | 44 4.5 | 50 
Scostamento -L6 |-22 |-36 [-06 |-25 | 11 [05 |-05 | 03 
Anno 1953 34 | L7 ini sr 24 | 13 | sa 4& | 52 
TRENTO Media 1921-52 | 51 49 55 | 62 | 65 | 56 | 448 49 | 5,3 
Scostamento —[-1.7 |-32 | -38 | -05 |-21 | 17 |02 |-03 |-01 
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Tabella FIII. 


=_—1—1—11———————lmlmmmumT.PIIi ....EE 


i È 9 È È 
‘A © Q Li 
OSSERVATORIO PERIODO s|É È E 
a | È Ò x 
Anno 1953. © | 59 | 6ssf sf é6] ssi 731 el sol 72) 70 63 
TRIESTE .| Media 1924-52 s6 | es| 63) 62], 6] sol so9| 50 | 6e3| 67 70 
Scostamento =7 —2 -12 4 1 13 ti 1 9 3 - »T 
i Anno 1953 6a | sel sol esl ss 5) 10) el | 78) 60 79 | 69 
BELLUNO Media 1920-22 e 1931-51] 72 | 69| 671 68| 700 6e8| ésl col mn) 75 #6| 73 70 
Scostamento 8 3 | -17 1| -5 7 e si 3 2 | 6 -l 
Anno 1953 té | el sol ql sei nl sl 0) 75) 79 u| sa| n 
UDINE Media 1924-52 | 79 | 74 | 70] 60] 140 73) 2/73) 76) 78 79 | 80 | 75 
Scostamenta -3 | -9 |--14 1| #| -2/ s|{ .#| -2| 1 | 1] - 
; Anno 1953 - 73 75 S| | dal. 73.) 73] 60 | si Ta 73 
‘TREVISO . Media 1920-52 28 | | 72) 7] 72) col sol el 74] 78 s1| 76] 73 
Scostamento = cisl «al «| 4«4| el a sl. se | 0 
Anno 1953 78 | sì 60| so) 72] 78] 7] 72 | so) az 83 | s6| 7a 
AR pg DEI Media 192052 | 82 | sol 7] 77] | 730 72) 723) 76) 80 | 82 78 
{Venezia} 
dii n Scostamento -d 1 -8 3 A 5 5 11 4 2 1 4 LI) 
* * Anno 1953 83 | so) col al 70) | as) 7) arl ss | sol 88] 78 
| PADOVA Media 1921-52 85 | 80 |. 730 73) dol él 6 76 | 81 85 | 86 TI 
Scostamento -2 bla ct sl è xl sal a è 1| 
| Anno 1953 73 | cr] el oi. n] .79] 25|67| sq] se 60 | 84 | 72 
| COLLE VENDA Media 1916-52 72 2 |*T| Tio NI «| S| 2|798°| | 73 nl 
| Scostamento Tali «0 dl seu 2 6 | 8 “i Post I 
Anno 1953 ss} su ss| is] zo | 6/5] siasi asle7] ra 
VICENZA Media 1921-52 so | 2|] 70] 70) "mol esi coil col 73 78 81 | so] 73 
i Scostamento Ri | I cdl lie aka 
Anno 1952 67 | st| «| sol ss) ol se) e | 75|91 | 728] 78] 67 
BOLZANO Media 1921-44 e 1949-52 | 71 6 | st) st] se) culi si) es | 7 75 6 | 1a 66 
Scostamento 4 | -S| -14 si «4» + 3 si è |< (A 
Anno 1953. si | ss| 4] sel sel sol sol 6°) 74] 81 60 | 14 | 64 
TRENTO | © Media 1921-52 6 | sl so) so) es) sal sn] 60] 60) 7 | 721 66 
‘. Scostamento -1| 4) -16 3| -13 2 3 | a 5| 9 -3 4 2 
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V — UMIDITA’ RELATIVA (Tab. VIII). 


Il valore medio annuo dell'umidità è stato 
superiore al normale in 5 osservatori su 10 
{ Trieste, Padova, Vicenza, Colle Venda. e Bolza- 
no); in tre è stata inferiore (Trento, Udine e 
Belluno), mentre in due (Lido - Venezia e Tre- 
viso) non si è motato alcun scostamento, 

I maggiori scostamenti sono quelli di Vi- 
cenza (5% ) e Belluno (-4% ). Il mese più asciutto 
è risultato ovunque il marzo, ad eccezione di 
. Lido- Venezia e Vicenza (maggio), quello ‘più 
umido il dicembre, ad eccezione di Colle Venda, 
Trento e Bolzano (ottobre). 

La minima delle medie mensili è quella 
osservata in febbraio a Bolzano (43%); la mas- 
sima quella del dicembre a Padova (88%), 


VI — PRECIPITAZIONI 


+ Dalla Tab. IX e dalla cartina della fig. 1 
si possono trarre utili confronti tra i totali annui 
delle precipitazioni del 1953 e quelli di un più 
lungo periodo di osservazione. 


Le altezze annue di pioggia sono state nel- 
l'anno in esame superiori al valore normale in 


quasi tutte le località del settore occidentale della 
pianura veneta nel suo tratto compreso tra il Po 
c il Piave. Fa eccezione in questo settore una 
stretta fascia costiera, con appendice verso gli 
Euganei, comprendente la zona del delta del Po , 
c la laguna di Venezia, 

Quantità superiori al valore normale si os- 


‘servano pure lungo tutta la fascia montana che, 


con direzione. SO - NE, si spinge dal Monti Les- 
sini all'alto bacino del Piave e del Tagliamento. 
Da questa fascia che va via via restringendosi 


.con il procedere verso l'estremità orientale, si 


dipartono verso le parti più interne del bacino 
atesino tre ampie digitazioni che si spingono ri- 
spettivamente verso la Valle di Non, dalle dolo- 
miti occidentali verso la conca di Bolzano e verso 
lo : spartiacque Cordevole (Piave) e . Gardena 
( Rienza). 

Nuclei isolati ma abbastanza ampi con piogge 
superiori al normale, si osservano, in zona mon- 
tana, lungo le valli del versante settentrione del 
Gruppo dell’Ortles; in zona prealpina nei dintorni 
di Udine e, lungo la costa, nella fascia lagunare 
alle foci del Livenza, Tagliamento ed Isonzo. 

Per avere un'idea della distribuzione stagio- 
nale delle precipitazioni, nella Tab, X sono ripor- 
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IPITA ZIONI MENSILI 


PRECIPITAZIONI MENSILI 


A - della precipitazione annua 


So della precipitazione annua 
® della pracipitatione annui 


STAZIONE 


Trieste 


Tarvisio 


Forni Avoltri 


Udine 


Muniago . 


Belluno 


Cison di Valmarine 


Portogruaro 


‘San Martino 
di Castrozza 


CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1953 
PERIODO 1921-1952 (V.MP.) 


PERIODO 


1953 
V.M.P. 
Rapporto 


1953 ‘ 
V.M.t. 
Rapporto 


1953 
V.M.P. 
Rapporto 


1955 


V.M.P. i 


“Rapporto 


© 1953 
V.M.P. 
Rapporto 


1953 
V.M.P, 
Rapporto 


1953 
V.M.P., 
Rapporto 


1953 
V.M.P. 
Rapporto 
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E QUELLE DEL 
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142.0 


1.39 


153.8 
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127, 


1.37 


Settembre 
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126.0 


‘0,95 


195.0 


2,60 


119 


143.6 


25.0) 
117 
0.21 


0.13 
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0.12 


857 
972 
0.88 
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153 
0.82] 


1335/] 
1374 
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1387|] 
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* 1727 


1882 
0,92 


1271 
1260 
1,01 


1616 
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Tabella IX. CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1953 
E QUELLE DEL PERIODO 1921.1952 (V.M.P.) 


[=] 

ci e © 

STAZIONE. PERIODO 5 | È 

LIA ni 

ta = Ro) 
| 1953 312 | 205] — |sza | coz) T76 | 520 | 652 | 596 |1276 [168 | c09 | s60 
Lido (Venezia) V.M.P, 49 47 | 59 | 59 sol 7a) 48 | 35 74 | 86 | 83 | 54 mm 
Rapporto 0.64 | 0.63] cool 1401 083! 099) 108] 118) os1) 015) ozo) 1131 087 
1953 364 | 27] — [mez] ssa |ino | 742 [1132 [1150 [2014 (200 | oo | 945 
Padova ViM.P. ol 56 0 | 72 89| 70| 50 | sl 122 | sa | 89 | 63 849 
Rapporto 0.60 | 0.39] ovo] o16l 073) 1400 126] 222] 159) 229] 02°] 100] 1n 
1953 287 | 1451 — |un76] 396 930 594 | 646 Li10o|2096 | 300 |-s04 | 845 
Colle Venda V.M.P. 52 4° | 7 | si | 10 | s3| 63 | 58 73 | 9g | 85 | 56 863 
| Rapporto 0.55 | 0.530) 0.00] 145] 040] 112) 094) 111] 151] 230| 035 | 140f 098 
1953 or | sr] — [ass] ss4l cal sso nel sorltazi — 6A | 433 
Silandeo V.MP. 17 18 | 19 | 32 4a7| sel 62 |-65 46 | 40 | 45 | 25 466 
Rapporto 0,04 | 0.12] 000 | 111) 0.18] 116| 090) 113] 102| 358/000 | 030 | 093 
1953 6o | 174| — | 389] s4|iuz4|1381| 18 | 7041081 | 25 | 236 508 
Longega V.M.P. 24 29 34 56 "74 108 122 112 47 so SE 3l T53 
Rapporto 0.25 | 0.60| 000 | 0.67) 011] 104) 113] 0641| 150) 193] 004 | otel 079 
1953 322 | 38) — | 723 | 118) 078] a76 | 938 | 609 |281 | 22 | 02 6080 
Peio V.M.P.: 4 | so | 62 | 7 | 98] 70] 75.) sa | a: |a | 89 | 52 | ar 
Rapporto 007 | 0.08 |0.00 | 0.92 | 012] 1240 117 | 112 | 085| 275 |002 [018 | on 
1953 26.5 | 232 | — | 686 | 5561418 [2159 [1055 | 1329 |4340 | 54 | 185 129% 
Denno V.M.P. 59 6 | s6 | 106 | 121 90 { 87 | 97 | 113 |121 |146 | a7 1181 
. Rapporto 0.45 | 0.34] 0.00 | 064] 046] 158] 248] 108| 119) 350 | 004 | oziì 104 
1953 174 | 134 | — | 900 | 330 [1272] 900 [1062 [121.2 [4454 | 98 | 236 | 1068 
. Trento V.M.P. 36 45 | sol 78 | 1048 s7| so | 9 9 | s0 |104 | ss 929 
Rapporto - 0.48 | 0.30| cool 115|] 052] 146) 11 120] 135] 495] 002 | 043° 117 
1953 244 | 116 | — |806 | 408| 870] 756 | 756 |1348|2138 | 202 | 494 | goa 
Verona l V.MP. 41 37 47 47 81 so | 52 |-s7 61 | 61 64 | 45 643 
Rapporto 0.59 | ‘0.31/ 000f 172] 050] 174] 145/ 133| 221] aso|ose | 110] 127 
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PRECIPITÀ ZIONI MENSILI 


Fig. 2g 


tati, in percento del totale annuo, i dati stagio- 
nali del 1953 di alcune località; questi dati sono 


nella stessa tabella messi a confronto con quelli 


di un lungo periodo di tempo (1921 - 1950). 
Dall'esame dei valori risulta che la stagione 
più piovosa è stata nell’anno in corso l'autunno 
v l'estate a seconda delle località, In via generale 
‘possiamo dire che l'estate prevale sull’autunno 


nelle stazioni più settentrionali del compartimento ‘ 


dove i valori estivi sono nettamente superiori a 
quelli delle altre stagioni, autunno compreso, con 


Fig. 2 h 


Fig. 2i 


valori che oltrepassano spesso il 50% delle pre- 
cipitazioni totali dell’anno. 

Come di norma la stagione più povera, è stata 
l'inverno; solo in qualche località, come Trieste 
e Monte Maria, la primavera è stata di poco 
inferiore all'inverno, 

Rispetto al trentennio 1921 - 1950, il 1953, ge- 
neralmente, ha registrato valori percentuali infe- 
riori nell'inverno e nella primavera, superiori in 
estate ed autunno. 

Per mettere in evidenza l'andamento delle 


Tabella X. — PRECIPITAZIONI STAGIONALI (espresse in percentuale del' totale annuo) 


Media periodo 1921-1950 


med. trent. 


E 0%, Anno 1953 Pr 
STAZIONE EEE 3 i 58 
È s = pe da Est. Aut. EE 
Trieste . . . +... 23.0 | 195 868 0,89 
Belluno + 8,8 18,2 1258 1.01 
Bassano del Grappa 9.3 15.6 1282 1.08 
blde SS o © & % * 8.0 14.1 1622 1.04 
Monte Maria - 8.9 6.8 526 0.75 
Dobbiaco 10,9 11,8 161 0.83 
Bressanone 9,6 11.] 589 0.88 
Cavalese 6.5 13,4 770 0,95 
Trento 72 | 111 1114 1.19 
Padotài . . . è +. 14,4 19,2 955 1.12 


precipitazioni nel corso del 1953 sono stati gra- 
ficamente riportati nelle fig. 2 (a - i) per alcune 
stazioni opportunamente scelte nei vari bacini 
montani e nella pianura, i valori mensili espressi 
in percento del totale annuo. 
_ Da tali grafici si rileva che le punte dei 
massimi si sono avute di norma in ottobre, ad 
eccezione di alcune località come Alberoni, Ser- 
vola e San Pelagio che ‘hanno il massimo mensile 
anticipato in settembre o in agosto, e le località 
dell'alto bacino dell'Adige, che, risentendo del 
regime continentale, hanno il massimo nel mese 
di agosto. di 

Notevoli anche i massimi secondari del giu- 
gno presenti quasi ovunque ma più spiccato nelle 
località .orientali e pedemontane, e quelli altret- 
tanto generalizzati, ma leggermente inferiori, del- 
l'aprile e del luglio. 


Dalla sequenza -dei valori esposti nella ta- 
bella XI si può vedere come il 1953 sia stato leg- 
germente più piovoso di quanto espresso dal va- 
lore normale dei bacini del Piave, del Brenta, 
Bacchiglione ed Agno - Guà, con un massimo sco- 
stamento in quest'ultimo, mentre nel bacino mon- 
tano dell'Adige e in quello del Tagliamento la 
media dell'anno è stata inferiore. In un caso e 
nell'altro siamo però molto lontani dai massimi 


registrati nel 1926 o nel 1937 e dai minimi del 


1943. 

Dai valori delle Tab. XII e XIII e dai grafici 
alle figg. 3 - 9 risulta che sia le precipitazioni 
intense per gruppi caratteristici di ore consecutive 
che quelle per giorni consecutivi sono state nel 
1953 inferiori ai valori massimi registrati nel. pe- 
riodo 1923 - 52 ad eccezione di quelle registrate 
per il periodo di un'ora nel bacino del Piave - 


Tabella XI. — | PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in mm) 


BACINO i: i 83 ‘58 
| Esa” | 2” 
L PA di 
Susi | GSi 

& Za 


Valore massimo espresso 


157,0 143,9 


del valore medio 


Valore minimo espresso in % 


69,7 63,4 61,6 ‘60,6 65,0 67,8 
del vàlore medio CI ® ® » . . 


Tab. XII. — MASSIME QUANTITA’ DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU 


Isonzo - Tagliamento - Livenza . 984 554 
Piave - Brenta - Baethiglione - 


bk cd du 1 ‘rr + dd 


LI 


ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923 . 1952 E NEL 1953 


Tab. XIII. — MASSIME QUANTITA’ DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI 


periodo | 1953 |-periodo 


Isonzo - Tagliamento - Livenza . 
Piave «+ Brenta - Bacchiglione - 


® è è. d e a è 


Brenta -Bacchiglione e Agno - Guà che hanno rag- 
giunto nel 1953 i 93.6 mm contro gli 85 mm del 
più lungo periodo precedente. 


PRECIPITAZIONI NEVOSE 


Nella tabella VI a pagg. 77 e seguenti sono 
riportati assieme al mumero mensile dei giorni 
con precipitazioni sotto forina di neve e il nu 
mero dei giorni di permanenza al suolo della 
neve, l'altezza del manto nevoso al suolo al 10--20 
e all'ultimo giorno di ciascun mese misurata nelle 
varie località di osservazione. 

Nel mese di gennaio la-neve ha interessato 
zone altimetriche superiori ai 200-300 m, mentre 


nel febbraio essa è scesa per qualche giorno anche . 


‘nelle località di pianura, .. 

Nel marzo si riduce, nella prima decade al 
di sopra dei 1000 m per salire, verso la fine del 
mese, e in aprile al disopra dei 1500, Ricompare 
con una certa estensione e persistenza al di sopra 
dei 1000 solo nel dicembre successivo. 

Da un'analisi dei dati rilevati nelle singole 
località si può asserire che il 1953 è stato un 
anno con scarso numero. di giorni mevosi e che 
pure di entità modesta è stata la quantità di neve 
caduta; di conseguenza anche il numero di giorni 


% 


PIU’ GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923.1952 E NEL 1953 


1114 | 1160 | 1149 | 


__553 | DDR] 565 


di permanenza della neve al suolo è piuttosto 
limitato, 


VII — IDROMETRIA 


I valori delle altezze idrometriche medie 
annue del 1953 sono, generalmente, un po’ supe- 
riori alla media del periodo di osservazione; gli 
scostamenti non sono notevoli e non è escluso che, 
in taluni casi, siano da attribuirsi a variazioni di 
alveo. 

Le altezze idrometriche massime medie men- 
sili si riscontrano, nel 1953, generalmente nel 
mese di ottobre ad eccezione dell'alto corso del- 
l'Adige e relativi affluenti, per i quali le massime 
medie mensili si hanno in luglio e ciò a causa 
dell’ablazione nivo-glaciale oltre che dalle preci- 
pitazioni. 

I valori minimi delle altezze idrometriche 
medie mensili risultano in generale in febbraio 
od in marzo. 

Notevolmente superiori al normale sono i li- 
velli idrometrici dei mesi di luglio, agosto, ottobre 
e dicembre mentre si scostano in meno dal nor- 
male in modo particolare, i mesi da marzo a 
maggio; i 

Le massime altezze idrometriche assolut 
dell'anno si riscontrano in quasi tutti i corsi di 
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Tab, XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1953 E DEL PRECEDENTE 
PERIODO DI OSSERVAZIONI 


Massima altezza osservata 


periodo precedente | 


Tagliamento —| Venzone ....... | 270] 2801. 408 | 17nov. 1940| » . 8 |21gen, 1941 
id. nà Latisaia . + .. 1... 590 | 28 ont. 988 | 200tr. 1896] -14 | 1 apr. -38 | 26set. 1947 
PESTE Meduna di Livenza . ; . 164 | 29 ott. 729 |1Onov. 1916 | » di » -130 | 27 mar. 1944 
i Piave Ponte della Lasta . . . . | 235 | 28 ott. 340 | 28set. 19421 35 9 feb, 3 | 22gen. 1933 | 
| Boite Vodo di Cadore ..., 240 ZA n 251 |'28 sE: 1942 23 | 9 feb. .| 17 |29gen. 1945 
loci Peraiolo “i ya A * ica 340 | 28 ott, 650 16 set. 1882 | -6l 17 gen. -70 |11feb. 1952 | 
| ‘d. . Ponte nelle Alpi. . . . : 260 | 28 ott. 350 | 12 nov. 1951 -53 3 mag. -58'| 13 mar. 1944 
Cordevole Miu cai «ea è e 615 | 28 ott, 632 | 12nov. 1951] -80 | 28 gen. -60 | 1 nov. 1952 
Piave | Segusinà =. . . .. ‘ 485 | 28 ott. 470 | 12 sn. 1951 78 18 feb. | 5°| 27feb. 1933 
n Nervesa della Battaglia . . 276 | 28 ott. 301 28 ott. 1928] 32 9 apr. -52 | Sfeb. 1925 
Brenta CA Buio Grappa... | 153 201 475 | a6set. aea2f 7| 2666 (|a [1011 1949 
id. Limena | i da È a 440 2a ott, 645 | 17 nov. 1892 | -80 | 24 mar. -126 |15apr. 1940 
| Bacchiglione | Vicenza (Ponte degli Angeli) 540 | 25 uk 580 9 nov. 1951 Ji 23. mar. 18 |20set. 1943 
| id, | Ò Montegaldelli ="... .. î83 | 26 ott. 808 | 9nov. 1951] 42 | 29 mar. 56 10ug. 1952 | 
© Rag egli a va ca | I 27 ott. 145 | 2giu 1928] -3| 6feb. -30 | ott, 1931] 
Guà Colo Vesila; o 2° | so0 | asotn "| 575 | 16mag1926| -22 21 feb. | .40 | 13090. 1921|| 
| Gorzone | Ga Delfini cai e © [BL Bat 244 | 16 mag.1905] -232) 26 mar. |-246 |l2apr. 1949 
ge | ponte avddige .... | 350] 200t | 508 | 1n0v. 1926] 193 | 16mag. | 110 | 5mag1938 
COR | Prà di Sopra . ....| 153] 19lug. | 270] asset 19se 56| 3 mar. 48 | 30gen. 1942 
Ricnîa Vendoles . .;.. 0. | 20| lug 347 | 28set. 1942| 88 | 9 feb. 75 | 24feb. 194 
aggio en ce |M 500 19 lag. 1800] 4 | afeb. -80 | 18apr, 1885 
| Noce Ponte Rovina . . .. » 200 | 28 ott. 280 | 4ott. 1935] 36 | 1l4feb. . 11 |51gen. 1937 
visi ce A Ù PN perio 310 28 ott. 275 |'IBset, 1942) 40 | 15 feb. | 31 23 mar. 1944 | 
Adige i Trento UR TIM DE 448 | 28 ott. 611 | 17ser, 1882] 358 16 feb. . -63 |26apr, 1896 
la. Boara Pisani | Liu: 387 | 29 ott. 399 | 2mov. 1928| 215) 31 mar. |-289- |28apr, 1896 
di * Polesella . ....... | 773] nov. | sis |tanov.1951] -23| 900. -92 | apr. 1893 


acqua alla fine di ottobre durante una notevole 
intumescenza dovuta a precipitazioni particolar- 
mente intense. 

Durante tale intumescenza i livelli dei corsi 
d'acqua hanno raggiunto valori elevati che in vari 
idrometri sono stati di poco soggiacenti ai mas- 
simi finora riscontrati. 

Nelle seguenti stazioni idrometriche princi-_ 
pali (vedi Tab. XIV) sono stati eguagliati o su- 
perati i massimi del periodo precedente di osser- 
vazione: ET 

— Meduna di Livenza, sul Meduna, con m 7.64, 
il 29 ottobre (massimo precedente m 7.29); 

— Piave a Segusino con m 4.85, il 28 ottobre 
(massimo precedente m 4.70); 

— Agno a Recoaro con m 1.45, il 27 ottobre 
(massimo precedente m 1.45); 

— Avisio a Lavis con m 3.10 il 28 ottobre 
(massimo precedente m 2.75). 

I valori minimi assoluti delle altezze idro- 
metriche si registrano per lo più in gennaio od 
in febbraio e sono per tutti i corsi d'acqua sen- 


sibilmente superiori a minimi finora registrati, 
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VII. PORTATE E BILANCI IDROLOGICI 


Nella Sezione E - «Portate e bilanci idro- 
logici » (pag. 126 e seguenti) sono esposti i 
valori delle portate medie giornaliere, mensili ed 


unnue ed istituiti, mediante im confronto fra. 


deflussi ed afflussi, i bilanci per n. 36 sezioni 
di corsi d'acqua nelle quali vengono eseguite siste- 
matiche misure di portata e per le quali è stato 
possibile tracciare regolari scale di deflusso. 

Nella presente breve nota viene fatto un 
confronto fra le portate e la loro distribuzione 
nel 1953 ed i corrispondenti valori dei precedenti 
periodi di osservazione per le stazioni che hanno 
almeno tre anni di osservazione. 


Da un esame dei valori esposti nella Tab, XV 
si rileva che le portate medie annue del 1953 
possono definirsi, nel complesso, superiori al 
normale: ciò risulta più chiaramente dal con- 
fronto dei valori dell'anno in esame con quelli 
del periodo per le stazioni che hanno un più 
grande numero di anni di osservazione. 


Lo scostamento in più delle portate medie 
annue del 1953 è notevole per il Piave ed i suoi 
principali affluenti, per il Brenta ed il Bacchi- 
glione, superando esso il 10% ed arrivando fino 
ad oltre il 30%, 

Meno notevoli sono gli eccessi nel bacino 
dell'Adige nel quale, anzi, per qualche affluente 
dell'alto corso si notano valori lievemente. in 
difetto. 


Ciò, del resto, è in relazione con l'eccesso 
delle precipitazioni annue che, come è stato 
illustrato nel capitolo « Precipitazioni », sono 
slate superiori. al normale lungo la fascia mon- 
lana che dai Lessini si spinge verso NE interes- 
sando i bacini medi dell'Adige, buona parte dei 
bacini del Brenta, del Bacchiglione, del Piave e, 
in piecola parte, del Tagliamento, 

Nei valori medi mensili, sono degni di 
rilievo le deficienze di portata di febbraio, marzo, 
aprile, maggio e giugno e ciò in dipendenza dello . 
scarso afflusso meteorico avutosi in tali mesi. 

Particolarmente scarse sono le portate del 
wese di maggio presentando esse valori che, a 
seconda dei corsi d'acqua, si scostano dal nor- 
male dal 30% al 70%. 

Per contro si presentano superiori al nor- 
inale, salvo qualche lieve deficienza nel mese di 
settembre, tutte le portate medie mensili del se- 
condo semestre. 

| Notevoli sono gli eccessi dei valori del mese 
di ottobre a causa di una notevole intumescenza 
verificatasi nella seconda quindicina. 

Le portate, in tale mese, -sono da due a 


oltre cinque volte il normale nei bacini del Ta- 


gliamento, del Livenza, del' Piave, del Brenta e 
del Bacchiglione, mentre nel bacino dell'Adige, 
interessato da minori quantità di precipitazioni 
esse sono da 1,3 a 2 volte il normale. 

Notevoli, per il mese in cui si sono verifi- 
cati, sono anche gli eccessi di portata di luglio 
e degni di rilievo anche quelli di novembre (se- 
guito dell'intumescenza di ottobre) e di dicembre. 

Le portate minime sia giornaliere che assolute 
per tutti i corsi d'acqua, ad eccezione dell'alto 
corso dell'Adige ed affluenti, si riscontrano du- 
rante la intumescenza di ottobre e precisamente 
negli ultimi giorni del mese, per lo più il 


giorno 28, 


I loro valori, pur restandone inferiori, si sono 
avvicinati ai massimi riscontrati nei precedenti 
periodi di osservazione. 

Nell’ alto corso dell’ Adige i valori massimi 
giornalieri ed assoluti si riscontrano, invece, nel: 
mese di luglio. . 

Le portate minime sia giornaliere che assolute 
si verificano per lo più in febbraio od in marzo: 
i loro valori, per il 1953 sono ovunque superiori 
a quelli del periodo di osservazione. 

Date le buone quantità di precipitazioni dei 
mesi di giugno e luglio mancano i minimi estivi 
per quei corsi d'acqua a regime accentuatamente 
torrentizio che di solito hanno le portate minime 
in estate. 
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Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m'/s) DEL 1953 
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE 


Vodo: Rapporto 1.00 | 094| 093 | 080 | 056 | 0,75] 118 | 146 | 109] 256) 168) 120] 112f 


Corso d'acqua P 2 È È 
PERIODO s|ilf s|éla|g[i . 
R_ Ei si E 
3.l#|# «LE E 
Stella 1953 : 40.4 348 128.6 |282 |256 29.1 |296 |252 |26,3 36.6 |436 39.4 32,3 
a 1926-31 e 1935-52 34.8 34.1 |335 |339 |348 355 |335 |317 32.1 3285 |364 36.2 34.1 
Casale Sacile Rapporto 1.16 | 102 | 085 | 083 | 0.74 | 0.82 | 088 | 0.79 | 082 | 112] 120 | 109| 095 
Tagliamento 1953 o? |i31 Rao .|1r0 [141 [311 [sor [392 [316 | 606 | 408| mal 26 
a 1958-43 e 1946-47 |9.58 8.76 124 21.6 317 |276 |193 |157 165 170 | 239 15,9 183 
Invillino È Rapporto 122 |150 |113 |oso | 044] 113| 1.59 [243 [192 | 409 | 171| 109] 151 
Tagliamento . 1953 411 | 37.4 |375 |527 [594 |B53 [595 553 » » » 422 » 
a 1932-44 47.0 392 |65.7 |89.7 [140 124 |89.5 |704 90.8 120 152 | 789 92.2 
Pioverno Rapporto 0.87 | 0.95 | 0.57 | 0.59 | 042 | 0.69 | 0.66 | 0.80 » » » 0.53 P) 
Piave + = 1953 1,02 2.00 | 1.10 | 249 | 2.10 3.61 | 440 | 3.16 1,61 | 645] 2.53 1.28 247 
a 1933-35; 940-43; 9468-52) 0.90 0.79 | 114 | 287 | 4.57 4.00 | 2.54 | 2.11 1.99 2.03 | 3.12 | 140 2.35 
Ponte Cordevole Rapporto 1,13 127 | 0,96 | 087 | 0.46 0.90 | 1.73 | 1.50 0.81 2.36 | 081 0,91 | 109) 
Piave ‘ 1953 2.02 1.60 | 1.81 | 4.12 | 4,30 8.35 | 740 | 6.62 3.74 | 134 7.25 | 3.05 5.341 
a 1937-52 1,82 1.59 | 2.15 | 498 | 8,54 | 8.49 | 6.16 | 462 431 4.06 | 4.51 2,62 4,49 
Presenaio Rapporto 1.11 | 101| 084 | 083 | 050 | 0.98 | 1.20 | 143 | 087 | 330| 151 | 1lé|l 119 
Padola 1953 0.83 0.73 | 083 1.54 | L52 2.60 | 307 | 2.72 1.85 3.49 | 245 1,04 1,90 
ù | . 1937-45 e 1948-52 0.76 0.69 | 0.99 1.84 | 3.13 3.17 | 222 | 183 1.63 1.63 | 1,61 0.969 1.70 
Ponte Padola Rapporto 1.09 | 1.06 | 0,92 | 0.84 | 049 | 082 [158 | 149 | 113] 2.14| 152 | 108 112| 
Piave 1953 455 | 340] 501 | 9.46 | 9.05 | 17.4 |166 |154 9.71 | 276 [18.6 | 7.29) 121 
eg. 1933-52 4.90 | #4#8| 6.32 |140 |228 20.9 |142 |l111 102 103 |11,2 6.53 | 114 
Ponte della Lasta Rapporto 0.93 | 085| 0.79 | 0.68 | 0.40 | 083 | 117 {139 | 095 | 268| 166 | 112| 106 
Ausiei 1953 4,89 4.30 | 418 | 5.51 | 5.82 B43 | 841 |105 BAT | 146 1113 6.94 7,79 
ad 1925-52 4.59 | 420] 448 | 7.38 |105 |117 10.2 8.43 | 7.63 | 7.65) B29 | S.74| 7.57 
Auronzo Rapporto 1.07 1.02 | 0.92 | 0.75 | 0,55 0.72 | 0.82 | 1.25 1.11 191 | 1.36 1.21 1.03 
Boite 1953 1.05 0.99 | 1.05 | LB5 | 3,93 5.04 | 5.35 | 396 | 258 | 649| 2.74 1,38 3.05 
a 1942-50 e 1952 0.85 0.79 | 0.92 | 1.85 | 4.62 488 |350 | 2.97 2.39 2.12 | 1.56 1.06 2.29 
Podestagno — Rapporto 1,24 1.25 | 114 | 100 | 0.85 103 1153 | 133 1.08 3.06! 1.76 1.30 1,33 
Boite 1953 457 | #06) 4.77 | 8.50 |109 16.0" 16.6 |15.8 10.8 259 15.6 7.12) 118] 
a 1930-52 4.55 433 | 5.11 {106 .{19.7 214 |l41 |108 9.89 | 10.1 9,30 5.91 | 105) 


Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m'/s) DEL 1953 


Corso d'acqua È 
e PERIODO È 
stazione 3 
Cordevole 1953 1.72 | 173 | 240 | 588 |s76 [121 f18 fMo7 |610 [193 | 866 | 377] 78 
a 1941-52 2.06 | 186 | 252 | 728 ias [18 |771 |so |542 | 497532 | 277] 596 
Caprile Rapporto . 0,83 | 0.93 | 0.96 | 081 [065 | 103 |153 |181 | 113 | 388| 163 | L36| 131 
Mis 1953 1.94 | 71.50 | 1.52 | 461 | 286 | 828 | 7.49 |493 | 443 (228 | 750 | 391| 602, 
a 1948-52 2.89 429 | 2.98 | 5.63 | 6.71 5.05 | 340 | 2.7I 3.28 297 | 9.14 3.22 4 A4 
Ponte Sant'Antonio Rapporto 0,67 | 035 | 0.51 | 0.82 | 043 | 164 | 220 |1842 | 135 | 5.74 | 0.82 | 121| 136 
Piave 1953 354 |2r7 |283 [401 [457 |868 |142 |ua [861 | 285 | 136 | 520 | 908! 
a 1928-52 so.7 | 4g4 |65.3 [989 |155. [146 |978 [71 |720 |839 | 12 |62.7 | 892 
Segusino Rapporto 0.70 | 0.57 | 043 | 041 | 0.29 | 059 [145 |1.53 | L20 | 340] 121 | 083) 102 
Brenta 1953 1.46 0.89 | 0.85 1.11 | 126 1.45 | 142 | 142 1.39 830 1.63 2.96 L.02 
a 1930-32; 936-43; 946-52 | 1.75 | 180| 2.04 | 243 | 270 | 241) 1.76 | 1.34 | 139 | 166] 2.21 | 198] 196 
Levico Rapporto 0.83 | 0.49] 0.42 | 046 [047 | oso [081 | 106 | 100 | 500] 345 | 149] 1.29 
Brenta 1953 3.24 | 229] 199 | 447 | 646 |111 |105 |107 | 745 | 257 | 181| 745| 907 
a 1929-52 487 | 441 | 565 |10.5 [202 |170 |884 |647 | 7.11 | 840f104 | 664 | 924 
Ospedaletto Rapporto 0.67 | 048| 0,35 | 043 {032 | 065 [118 [165 | 105 | 306] 174 | 112| 099 
Brenta 1953 (1) s14 |276 |297 |597 [sso |969 |oe7 leso |ss6 | 263) n2 [455 | 776 
a 1922-41 e 1947-50 5358 |337 |549 |983 | 140 | 103 [cla |509 567 |693 |902 |556 | 704 
Barziza (Bassano) Rapporto 0.88 | 0.82) 054 | 061 | 0.35 | 094 | 1.57 | 1.24 | 093 | 330] 124 | 082] 110 
Astico 1953 1.24 | 106| 1.30 | 470 | 1.78 | 515 | 7.50 |288 | 3.12 |188 | 500] 119] 452 
a 1950-52 2.26 | 414| 400 |101 [107 | 404 | 193 | 271 | 259 | 470] 8842 | 2.79] 482 
Forni Val d'Astico Rapporto 0,55 | 0.26| 0.33 | 047 | 0.17 | 127 | 3.89 [168 | 120] 400] 058 | 043] 0% 
Posina 1953 1.61 | 104| 090 | 292 | 253 | 461 | 5.72 | 267 | 205 | 229 | 623 | 167] 461 
a 1950-52 2,94 | 440] 3.29 | 662 |631 | 317 | 2.09 | 164 | 179) 337) 109 | 382] 419 
Stancari Rapporto 0.55 | 023) 0.27 | 044 | 040 | 145 | 2.74 | 163 | 1.15 | 680) 057 | 044| 110 
Bacchiglione 1953 23,6 17.8 |147 | 189 [162 27.7 |332 |212 245 120 | 46.7 31.5 33.2 
a 4 1930-52 279 30.5 |298 |319 B4 294 (225 197 20.5 24.5 |374 29,2 28,5 
Montegaldella Rapporto 085 10.58 [049 |0.59 10.42 | 0.94 | 148 | 108 11201 4901! 125 | 1091 116 
Adige 1953 (1) 241 |233 |221 |I82 [211 |430 [673 sol |384 |442 |356 | 262 | 346 
a 1927-43 e 1947-49 [144 |730 |I30 |135 /257 699 (800 i664 |464 | 321 |250 | 179 | 348 
Tel Rapporto 167 | 179] 1.70 | 135 | 082 | 042 | 0.84 | 0.75 | 083] 138| 142 0.99]] 


E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE | 


I Ab 


(1) I valori delle portate -del 1953 sono alterati dall'azione regolatrice dei serbatoi esistenti a monte per cui il confronto 


con le portate medie del periodo ‘ha un valore relativo, specialmente nei mesi invernali, 
— 193 — 


Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m'/s) DEL 1953 
E SELE: DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE 


: 2 È 
"E DA pi -| 
PERIODO È: $ E 
| Ss 8 = 
| du « di 
E 
| Adige 1953 (1) 21 |306 |so1 |27.7 B6es [740 |117 [so |s67 |9oa7 [osa |305 | 567 
a 1926-43 e 1946-49 = [238 |2/3 [224 [295 37 li31 |124 Pas (725 |sao {529 [az1 | 605 
Ponte d'Adige Rapporto 1,35 | 144 | 134 | 094 |057 |o56 |094 |o79 | 078 | 163/121 | 123| 094 
Isarco 1953 6.97 | 5582 | 6.58. 10.7 220 |292 RO B19 [193 |216 [148 |786 | 182 
a 1942-43 e 1947-52 591 | 5.50 {649 12.7 Bos [00 Bia Peo [228 |157 |123 |7.79 | 1820 
Pra di Sopra Rapporto 1.18 | 106 | 101 | 0.84 |0,72 | 0.73 {1.29 [119 | oas | 138|120 | 101| 100 
Rienza 1953 4.36 | 385 | 377 |406 |545 |716 [931 102 |7.37 | 802|906 | 609] 657 
a 1930-43 è 1946-52 4.02 | 3.58 [3.64 |498 |886 |115 |916 |813 | 718 | 6.67 |6.22 | 493] 6.57] 
Monguelto Rapporto 108 | 108 | 1.04 | 082 [052 |0652 [102 |125 | 103 | 120] 146 | 124] 100 
Gadera 1953 494 |409 | 414 [730 |690 [948 |sé 179 |951 |146 [123 | em 944 
a {1926-43 e 1946-52 417 | 381 [444 |817 #26 [142 20 |9.73 |868 | 795 | 864 | 5.56 | 8.33 
Mantana Rapporto 1.18 | 107 | 0.93 [0.89 [055 |067 {130 |184 | 110 | 184|142 | 110] 1.13 
| Rienza 1953 20,3 |181 [214 |309 pe 65.2 f8.3 530 [523 [410 |244 [457 
a 1942-43 e 1947-52 No [158 [187 [31 ma (947 [03 pra [eos |356 [308 |212 [446 
Vandoies Rapporto 1.27 | 115 [114 |091 [osa |u690 |117 [116 |106 | 147 [133 | 115 | 102 
Valdurna 1953 1.14 | 0,89 | 085 |1.40 |219 |2.56 |634 [407 |249 | 2.99 [322 | 135 247 
a 1950-52 0,89 | 084 | 0.98 [244 |7.86 |898 |318 |3.70 |3.32 | 3.26 [263 | 135 | 3.29 
Campolasta Rapporto 1.28 | 106 | 087 | 057 |0.28 | 0,29 [199 |107 [0.75 |0.92 {122 |100 | 0.75 
Adige 1953 (1) 101 |85s4 |101 |128 |172 |235 |345 |296 |209 | 375 | 246 | 134 | 203 
a 1921-43 93.5 |as2 |957 |152 [325 | 450 [365 |289 |240 | 214 | 211 | 124 | 220 
Trento Rapporto 1.98 | 1.00 [106 |084 |0.53 |0,52 [095 |102 |087 |175|117 | 108] 092] 
Adige 1953 (1) 164 | 132 |zz2 [159 |1a1 [276 [376 [319 |253 | 536 |40a | 199 | 261 
a 1922-49 + |az6 | 175 |133 [200 [sse [461 |s65 |200 |257 | 233 | 250 | 163 | 246 
Boara Pisani Rapporto 1.30 | 115 | 092 | 080 |0.5I 0.98 | 2.30 | 1.63 


0.60 |103 [1.10 


(1) I valori delle portate del 1953 sono alterati dall'azione regolatrice dei serbatoi esistenti a monte per cui il confronto 
con le portate medie del periodo ha un valore relativo, specialmente nei mesi invernali, a 
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| | MAREOGRAFIA 


Oltre che calcolare le previsioni di marea 
per il bacino. di S, Marco in base alle costanti 
ermoniche e le previsioni di corrente per il 
Porto - Canale di Lido, l'Ufficio raccoglie ed ela- 
bora i dati delle altezze di marca registrate in 
N. 20 stazioni mareografiche distribuite in mare, 
lungo il litorale, e nell'interno della laguna. 

Nei « Bollettini Mensili» per alcune di dette 
stazioni mareografiche sono pubblicati i valori 
delle alte e basse maree registrate nei singoli 
giorni del mese, - 

Per il bacino di S. Marco è stato mensil- 
mente pubblicato anche il grafico di confronto 
fra le altezza delle maree previste e di quelle 
registrate. 

La marea registrata può risultare sensibil- 
mente modificata nelle diverse località rispetto 
alla marea prevista, per effetto dei vari fattori 
meteorologici la cui influenza perturbatrice può 
provocare scostamenti anche notevoli dei livelli 
rispetto alle previsioni, 

E' riconosciuto che le principali cause delle 


perturbazioni di marea nell'Adriatico (e quindi 


nella laguna di Venezia) sono dovute alle varia- 
zioni della pressione atmosferica ed alla parti- 
colare sua distribuzione nello spazio, alla dire- 
zione ed alla intensità dei venti spiranti i quali 
oltre ad avere un'azione diretta provocano nòr- 


rualmente ondulazioni di tipo periodico del mare - 


Adriatico lungo il suo asse longitudinale (feno- 
meno di sessa). 

Dall'esame dei grafici mensili si rileva che a 
Punta della Salute le maree registrate presentano 
durante l'anno 1953 i più forti scostamenti in 
difetto rispetto alle previsioni: in marzo (difetto 


l'abella I. LIVELLI MASSIMI E MINIMI DI MAREA REGISTRATI DURANTE L'ANNO 1953 


___o_ooeoeeeee. e. ->ceeeeee[. | |——__———1111nRnR2R2pÀìÀ____= 
Massima alta marea 


Trieste . . . Gennaio 


Porto Lignano ‘» » + Febbraio 
Diga Sud Lido . . 
Diga Sud Chioggia 
Punta Salute . . 


Porto Margh era 


em 61 il giorno 6), in novembre {difetto cm 36 
il giorno 20), in dicembre (difetto cm 32 il 
giorno 6); ciò sempre durante periodi di alta 
pressione atmosferica. i 

I più forti scostamenti in eccesso si notano 
livece: in gennaio (eccesso cm 66 il giorno 1), 
in aprile (eccesso em 53 il giorno 27), in giugno 
(eccesso cm 62 il giorno 2), ed in ottobre {ec- 
cesso cm 64 il giorno 25); questi durante i pe- 
riodi nei quali la pressione atmosferica è infe- 
riore al valore normale. 

Nella tabella I* sono riportate le massime 
e minime altezze di marea registrate duranle 
l'anno in alcune stazioni che, per la loro ubica- 
zione, presentano particolare interesse. 

I dati di marea sono espressi in cm e rife- 
riti ad un piano posto a em 150 sotto lo zero 
della rete altimetrica dello Stato (livello medio 
mare del 1896). 

Nella tabella l1I* sono riportati invece i va. 
lori delle massime ampiezze (differenze fra una 
alta ed una bassa marea immediatamente succes» 
siva e viceversa) registrate nei singoli mesi 
dell’anno. 

Il valore massimo dell’ampiezza si rileva a 
Trieste in maggio con cm 140,5. 

Risulta dalla tabella I° che nel 1953, il 
massimo livello è stato registrato in febbraio 
a Diga Sud Chioggia con em 2785 sulla 
fondamentale di base, pari a cm 128.5 sul l.m.m.; 
il minimo invece si è avuto a Trieste in marzo 
con cm 51.5 pari a cm 98.5 sotto il livello me- 
dio del mare. 

La massima escursione annuale per il 1953 
si nota a Porto Lignano con cm 207.5. 


Tabella II. MASSIME AMPIEZZE MENSILI DI MAREA OSSERVATE DURANTE L'ANNO 1953 


umiaer—= 


Dall'alta 


Hu Dalla bussa 
Località alla bassa Loc alità alla alta 
ampiezza ampicetra 
= Lina em. 
Gennaio Trieste 134.0 Trieste 121.5 i 
Febbraio Diga Sud Lido 135.5 id. 134.5 | 
Marzo Porto Marghera 126.5 Porto Marghera 124.5 
Apella Trieste 1270 Triesto 113.5 | 
Maggio id. 140.5 id. 118.0 | 
Giugno Porto Marghera 127.0 Porto Marghera 1170 
Luglio Trieste 133.0 Trieste 124.5 
Agosto id. 137.0 id. 135.0 
Î Settembre id. 125.0 id, 1335 
| Ottobre id. 136,5 id. 113.0 | 
Novembre Diga Sud Chioggia 131.5 Porto Marghera 110,5 
Dicembre Trieste 1150 Porto Lignano | 109.5 


Il massimo livello dell’anno nel bacino di 
5, Marco (Punta della Salute) è stato raggiunto 
alle ore 12.20 del 25 ottobre con.cm 107 sul 
].m.m., La minima marea è stata registrata, invece, 
alle ore 16.35 del giorno 15 marzo con em 85.5 
sotto il Lm,m. 

L'escursione massima della marea nel 1953 
è stata, pertanto, per Venezia di cm 192,5. 

La massima marea conosciuta a Venezia dal 
1871 in poi è quella registrata il 12 novembre 
1951 con em 151.0 sopra il l.m.m.; la minima 
marea è quella registrata il 14 febbraio 1934 
con cm 121.0 sotto il l.m.m, 

La massima escursione per Venezia dal 1871 
al 1953 è stata quindi di cm 151.0 + 121.0 = 
cm 272,0, 


IL LIVELLO MEDIO DEL MARE 
L'altezza del livello medio del mare varia 


durante l'anno. Per l'Adriatico è massima, nor- 
malmente, da ottobre a dicembre e minima da 
gennaio a marzo. 

Nella tabella IIl* sono riportati i valori 
decadici, mensili ed annuo del l.m.m. durante il 
1953, calcolati per le stazioni mareografiche di 
Diga Sud del Porto di Lido (Venezia) e di Punta 
della Salute (Bacino di S. Marco). 

I valori medi corrispondono alla media arit- 
metica di tutte le alte e basse maree registrate 
durante l'anno. : 

Il livello medio annuo del 1953 risulta di 
cm. 160.0 a Diga Sud Lido, esso è inferiore di 


cm 3.4 a quello dell’anno precedente, Tale fatto 
è imputabile, in parte, al maggiore valore medio 
annuo riscontrato per la pressione atmosferica 
(mm 762.8) ed al diminuito valore medio annuo 
della velocità del vento (11.3 km/ora). 
L'influenza della pressione sulle variazioni 
del livello del mare è posta in evidenza dal con- 
fronto dei corrispondenti valori medi mensili 
esposti nella tabella IL" 
Le variazioni di pressione non sono tuttavia 
sufficienti a giustificare le variazioni del livello 


‘ marino, lasciando intravedere l'influenza di altri 


clementi meteorologici. 

Nella tabella III° sono pure riportate le ve- 
locità medie del vento registrate all'Osservatorio 
meteorologico di San Nicolò di Lido (Venezia). 

L'esame dei valori mensili mostra le note- 
voli variazioni del livello medio del mare. nei 
vari mesi dell’anno. 

Degni di rilievo sono per Diga Sud Lido il 
massimo di ottobre con cm 170,5 ed il minimo 
di marzo con cm 132.7 per Punta della Salute 
il massimo di ottobre con em 171.9 ed il mi- 
nimo di marzo con cm 135.4, 

Gli scostamenti dei valori medi mensili per 
Diga Sud Lido rispetto alla media annua variano, 
pertanto, dall’eccesso di cm 10.5 in ottobre al 
difetto di cin 27.3 in marzo. 

Valori mensili al livello medio 
annuo si notano in luglio, agosto, novembre e 
dicembre. i 


inferiori 


e — 


Tab. III. 


— pressÙS 


STAZIONE 
UL] 


OSSERVATORIO 


ELEMENTI CARATTERISTICI 


I* decade 
MAREOGRAFO Livello medio del mare Hu: I: 
DI DIGA SUD LIDO (in em) I id. 
media mensile l 
I ducato 
MAREOGRAFO Tivallo nali ci ra mn id 
DI PUNTA DELLA SALUTE (in cm) MI* id. 
e " 
“i media mensile 
| | 
1* decade 
OSSERVATORIO Peoicne bacini LP N 
DI S. NICOLO' DI LIDO (ka sem) I* id 
media mensile 
I* decade 
i Velocità media del vento I id. 


(km/ora) II* id, 


media mensile 


Febbraio 


166.8 
173,5 
145.3 
163.3 


170.3 
176.6 


141.6. 


164.6 


756.7 
756.8 
7704 
761,3 


128 
147 
52 


10.9 


pes 


Marzo 


Aprile 


157,23 
162,4 
166,3 
161.0 


154.6 
166.1 


171.5 


1642 


7603 
760.3 
758.0 
159,5 


110 
144 
125 


12.6 


Maggio 


161.6 
159.6 
161.7 
161,0 


164.7 
163.2 
164.5 
164.1 


158,4 
761.1 
7598 
7598 


14,3 
89 
144 


12.4 


1728 
170,6 
163.6 
168.8 


1749 
173,3 
1642 
170.7 


755,0 
758.0 


759.6 


ToTa 


10.4 
85 
75 
87 


160.1 


158.6 
158.4 
1590 


1630 
161.5 
159.0 
161.1 


158,6 
161.2 
760.6 
760.2 


fa 
10.2 
90 
88 


161,3] 155,3 
157.5| 1692 
155.3] 1688 
1579| 164.3 


163.5| 157.1 


1594] 172.3 


160.1) 173.2 
161.0| 167.3 


761,9] 7652 
763.0) 7608 
761.7] 760.5 
762.2) 762.1 


12.7| 104 
TI) 120 
9.1 BA 
96) 10.3 


1594 
1764 
176.2 
1705 


161.7 
172.7 
181.1 
1719 


7654 
762.2 
162.5 
763.4 


11.7 
11.1 
142 
12.3 


DATI CARATTERISTICI DEL LIVELLO MEDIO DEL MARE, DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA E DEL VENTO PER L’ANNO 1953 


Palo 
E | ANNO 


1515 | 
154.5 
1614 
156.1] 1600 


154.6 
157.0 
165.9 
158.7] 1624 


1014 
767.9] 
762.6 


1673)  toza 


